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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 797 


25 Ιουνίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 15782/1849 

Ειδικό Πρόγραμμα μείωσηςτης ρύπανσηςτων νερώντων 
Λιμνών Βεγορίτιδας, και Πετρών, και του ποταμού 
Σουλού από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ου- 
σιώνπου υπάγονται στο Παράρτημα Ιπαραγ. Β του άρ¬ 
θρου 6 της υπ’ αριθ. 2/1.2.2001 Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου "Καθορισμός των κατευθυντήριων και 
οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον 
Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚτου Συμβουλίου 
της 4ης Μαΐου 1976" (Α' 15). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.2077/1992 
"Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ..." (Α' 136) και τις 
διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1 ,ζ) του Ν.1338/1983 
"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ¬ 
βλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ." (Α' 70) και 
του άρθρου 65του Ν.1892/1990 (Α' 101). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4,6,10,28,29 και 30 του 
Ν.16501986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Α' 
160), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με την πα¬ 
ράγραφο 12του άρθρου 98 του Ν.1892/1990 "Γιατον εκ¬ 
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" 
(Α' 101). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του 
Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" 
(Α' 137) και των 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985 "Καθορι¬ 
σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργεί¬ 
ων" (Α' 157). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Κεφ. 1 Γ (παρ. 4) του 
Ν.2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις περιφέρει¬ 
ες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (Α' 237). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παραγ. 28 και 29) του 
Π.Δ/τος 28/28.1.1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 


διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων" (Α' 9). 

6. Την υπ’ αριθ. 2/1.2.2001 Πράξη Υπουργικού Συμβου¬ 
λίου "Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τι¬ 
μών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της 
οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 
1976" (Α' 15). 

7. Την υπ’ αριθμ. 4859/726/1.3.2001 κοινή Υπουργική 
Απόφαση "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του 
υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα 
καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ου¬ 
σιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/ 
464/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976" (Β' 253). 

8. Την οδηγία 76/464/ΕΟΚ "περί ρυπάνσεως που προκα- 
λείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται 
στο υδάτινο περιβάλλον" του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 
1976 και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 2 αυτής. 

9. Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 "Ίδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτο¬ 
βάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατά¬ 
ξεις" (Α' 90) όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2240/1994 "Συ¬ 
μπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
κ.α." (Α' 153). 

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 69269/5387/1990 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης "κατάταξη έργων και δραστηριο¬ 
τήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντι¬ 
κών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδι¬ 
κών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) καιλοιπές συναφείς 
διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86" (Β'678). 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 59388/3363/1988 κοινής 
Υπουργικής Απόφασης "Τρόπος, όργανα και διαδικασία 
επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του 
άρθρου 30 του Ν. 1650/86" (Β' 638). 

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 75308/5512/1990 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης "Καθορισμός τρόπου ενημέρω¬ 
σης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το 
περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 5του Ν.1650/86" (Β'691). 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 
2362/1995 (Α'247). 
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14. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/ 
1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 
2α) του Ν.2469/1997 (Α'38). 

15. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/01/2/11187/2.5.2000 κοινή από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερι¬ 
κών, Δημ. Διοίκησης, και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (Β' 630). 

16. Την υπ’ αριθ. 3530001/13.4.2000 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας" (Β' 566). 

17. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/10/30/Φ.221/23.5.2000 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων "Ανάθεση αρμο¬ 
διοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημ. Έργων" (Β' 664). 

18. Την υπ’ αριθμ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Από¬ 
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι¬ 
κών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικο¬ 
νομικών" (Β' 571). 

19. Την υπ’ αριθμ. 2850/18.4.2000 Κοινή Απόφαση Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας "Ανά¬ 
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρό¬ 
νοιας" (Β' 565). 

20. Την Έκθεση του Εργαστηρίου Υγειονομικής Τεχνο¬ 
λογίας (ΕΥΤ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(ΕΜΠ). 

21. Το 3ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
(ΠΕΠ III) Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Τρίτου Κοι¬ 
νοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ Κ.Π.Σ.), αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή 
του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 2/1.2.2001 Πράξης Υπουργι¬ 
κού Συμβουλίου σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 (παρ. 3) 
της οδηγίας 76/464/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 
1976 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί ρυπάνσεως που 
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέ- 
ονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας" (ΕΕΕιδ. 
Εκδ.τ. 15 σελ. 138) ώστε με την έγκριση του προβλεπόμε- 
νου στην παρούσα προγράμματος για την μείωση της ρύ¬ 
πανσης των Λιμνών Βεγορίτιδας, και Πετρών και του πο¬ 
ταμού Σουλού από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών που υπάγονται στο Παράρτημα I (παραγ. Β) του 
άρθρου 6της ως άνω Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου να 
επιτυγχάνεται α) η προστασία των νερών των Λιμνών για 
τη διατήρηση των βασικών τους χρήσεων που είναι η αλι¬ 
εία και η κολύμβηση και η αναβάθμιση της αισθητικής 
αξίαςτων νερώντους και β) η βελτίωση της ποιότητας των 
νερώντου ποταμού Σουλού. 

Άρθρο 2 

Γενικές κατευθύνσεις του Ειδικού Προγράμματος 

1. Το πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των Λιμνών 
Βεγορίτιδας και Πετρών και του ποταμού Σουλού από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, το οποίο πε- 
ριγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του άρθρου 4 της 
παρούσας απόφασης, αποσκοπεί στην εξειδίκευση του 
γενικού προγράμματος μείωσης της ρύπανσης των υδα¬ 
τικών αποδεκτών από τις απορρίψεις των ως άνω ουσιών 


που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 2/1.2.2001 Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου και ειδικότερα με το άρθρο 4 
(παρ. 2) αυτής. 

2. Το πρόγραμμα αναφέρεται: 

α) στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με 
τον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης και των ρυπαντι¬ 
κών ουσιών 

β) στον καθορισμό ποιοτικών στόχων και στην περιγρα¬ 
φή προγράμματος παρακολούθησης, 

γ) σε ειδικές προβλέψεις για ρύπανση από μη σημεια¬ 
κές πηγές γεωργικής προέλευσης 

δ) στον προσδιορισμό στόχων και συγκεκριμένων δρά¬ 
σεων καθώς και σε χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση Ειδικού Προγράμματος 

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής του 
προγράμματος δράσης καθώς και η αναθεώρησή του 
ανατίθεται στα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γε¬ 
ωργίας, τα οποία λαμβάνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτή- 
τωντους κάθε αναγκαίο καιπρόσφορο μέτρο (οικονομικό 
ή διοικητικό) για την επίτευξη των στόχων του παρόντος 
προγράμματος. 

2. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 
τηςπαραγράφου 1 συστήνεται επιτροπή με την ονομασία 
"Επιτροπή Παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος για 
την προστασία των Λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών και 
Ποταμού Σουλού". 

2.1) Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο 
των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας Πρόνοιας και Γεωρ¬ 
γίας, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας και από έναν εκ¬ 
πρόσωπο των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
των οικείων τοπικών ενώσεων, Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΤΕΔΚ) και της Ένωσης ΔΕΥΑ. 

Στην Επιτροπή μπορούν επίσης να συμμετέχουν: 

α) Ένας εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ή 
Ιδρύματος που έχει σύμφωνα με το καταστατικό της (του) 
ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο 
περιφέρειας. 

β) Εμπειρογνώμονες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά¬ 
των ή και επιστήμονες που λόγω των εξειδικευμένων γνώ- 
σεών τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της Επι¬ 
τροπής. 

2.2) Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής με τους αναπληρω¬ 
ματικούς τους προτείνονται από τους φορείς που εκπρο¬ 
σωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ¬ 
ΔΕ. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης 
των μελών και λήψης των αποφάσεων, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της 
Επιτροπής. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορί¬ 
ζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. 

2.3) Η Επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Πε/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ τακτικά μία φορά ανά 
εξάμηνο και έκτακτα μετά από πρόσκληση του Προέδρου 
της ή εφόσον το ζητήσει το 1 13 από τα μέλη της. 

2.4) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος 
του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτική αρμοδιότητα ως προς 
τον έλεγχο της τήρησης και της αποτελεσματικής εφαρ¬ 
μογής του προγράμματος. 
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Ειδικότερα το έργο της Επιτροπής είναι: 
α) Η δημιουργία σταθερού δικτύου παρακολούθησης 
της συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών του παραρτήμα¬ 
τος Ιτου άρθρου 6της ΠΥΣ και την εφαρμογή των γενικών 
και ειδικών ποιοτικών στόχων σύμφωνα με την ΠΥΣ καιτην 
παρούσα απόφαση. 

β) Η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος 
στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλεπόμενων στην 
παρούσα δράσεων για την προστασία και την διατήρηση 
των χρήσεων των Λιμνών (κολύμβηση, αλιεία) καιτην βελ¬ 
τίωση του ποταμού Σουλού. 

γ) Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων στον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ: 

- για τη λήψη πρόσθετων μέτρων (διοικητικών, οικονο¬ 
μικών) για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του 
ειδικού προγράμματος. 

- για την τροποποίηση ή την αναθεώρηση του προγράμ¬ 
ματος. 

δ) Η γνωμοδότηση προς τους συναρμόδιους Υπουρ¬ 
γούς ή τον Γ ενικό Γ ραμματέα της Περιφέρειας για κάθε 
θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ειδικού προ¬ 
γράμματος. 

ε) Η μέριμνα για την εκπαίδευση -ενημέρωση του αγρο¬ 
τικού πληθυσμού της περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα 
σε συνδυασμό με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρα¬ 
κτικής που έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό Γεωργίας με 
την υπ. αρ. 85167/820/20.3.2000 απόφασή του (Β' 477) 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της υπ. αρ. 16190/1335/ 
1997 ΚΥΑ (Β' 519). 

Άρθρο 4 
Παράρτημα 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα¬ 
ρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, 

ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΟΥΛΟΥ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα αναφέρεται στη Λίμνη Βεγο- 
ρίτιδα και γειτονικά υδάτινα σώματα του ποταμού Σουλού 
και της Λίμνης Πετρών, που ανήκουν στην ευρύτερη 
υδρολογική λεκάνη της Βεγορίτιδας. 

Τα επιφανειακά ύδατα των δύο λιμνών και του ποταμού 
βρίσκονται στην Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα ανή¬ 
κουν στους Νομούς Φλώρινας και Πέλλας. Η επιφάνεια 
που καλύπτει η Λίμνη Βεγορίτιδα είναι περίπου 45Ι<πΤκαι 
το βάθος του νερού αγγίζει τα 40-45πι. Σε περιπτώσεις 
που η στάθμη της λίμνης είναι χαμηλά, υπάρχει επικοινω¬ 
νία με τη Λίμνη Πετρών μέσω υπόγειας σήραγγας, ενώ ο 
Ποταμός Σουλού πρακτικά εκβάλει στη Λίμνη Βεγορίτιδα. 

Το ειδικό πρόγραμμα μείωσης περιλαμβάνει τα ακό¬ 
λουθα: 

α) Προσδιορισμό ρυπαντικών ουσιών 
β) Καθορισμό ποιοτικών στόχων 
γ) Περιγραφή προγράμματος παρακολούθησης 
δ) Διαδικασία έγκρισης - επανεξέτασης των όρων διά¬ 
θεσης αποβλήτων 

ε) Ειδικές προβλέψεις για ρύπανση από μη σημειακές 
πηγές γεωργικής προέλευσης 


στ)Περιγραφή δράσεων που προγραμματίζονται ή 
εκτελούνται στην περιοχή και αξιολόγηση της σχέσης 
τους με το στόχο του Προγράμματος 
ζ) Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του προγράμματος 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Η αναγνώριση και ο καθορισμός των ρυπαντικών ου¬ 
σιών και κατά συνέπεια η επιλογή των ουσιών του Κατα¬ 
λόγου II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ ο οποίος περιλαμβάνε¬ 
ται στο Παράρτημα I του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 2/ 
1.2.2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αποτελούν 
σημαντικό στάδιο εκπόνησης του προγράμματος. 

Βάσει της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ, ο Κατάλογος II καλύ¬ 
πτει ένα ευρύ φάσμα ουσιών και με εξαίρεση τις αναγνω¬ 
ρισμένες ουσίες του Καταλόγου I της οδηγίας για τις 
οποίες υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, ο αριθμός των ου¬ 
σιών που εν δυνάμει ανήκει στον κατάλογο II είναι πρακτι¬ 
κά άπειρος. Με διαδοχικές προσεγγίσεις και λαμβάνο- 
ντας υπόψη στοιχεία από την διεθνή βιβλιογραφία, και το 
Κοινοτικό "κεκτημένο" συντάχθηκε σε εφαρμογή του άρ¬ 
θρου 7 της ως άνω οδηγίας μια αρχική λίστα από σημα¬ 
ντικό αριθμό ουσιών που ανήκουν στον Κατάλογο II, η 
οποία στη συνέχεια και συναξιολογώντας τοξικολογικά 
δεδομένα και τις πιθανότητες εκπομπής αντίστοιχων ρύ¬ 
πων από σημειακές ή μη σημειακές πηγές ρύπανσης στο 
υδάτινο περιβάλλον των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών 
και του ποταμού Σουλού καθώς και τις επί τόπου διαθέσι¬ 
μες μετρήσεις από αντίστοιχα προγράμματα παρακολού¬ 
θησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, περιορίστηκε στις 
ουσίες για τις οποίες καταρτίζεται το ειδικό πρόγραμμα 
μείωσης της ρύπανσης. 

Για τους σκοπούς του προγράμματος οι ρυπαντικές ου¬ 
σίες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: 

Α. Οργανικές ουσίες και φυτοφάρμακα 
Β. Βαρέα μέταλλα 
Γ. Άλλες παράμετροι 

Α. Οργανικές ουσίες και φυτοφάρμακα 
Η αρχική επιλογή των οργανικών ουσιών για τις οποίες 
καταρτίζεται το πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης βασί¬ 
στηκε στο διαθέσιμο υλικό που περιλαμβάνει: 

1. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχε¬ 
τικά με τις επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να συμπερι- 
ληφθούν στον Κατάλογο I της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των, 176, 14.7.1982] 

2. 95/337 ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής για την τροπο¬ 
ποίηση της απόφασης 92/446/ΕΟΚ περί των ερωτηματο¬ 
λογίων για τις οδηγίες που αφορούν τον τομέα των υδά- 
των [Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1_200, 
24.8.1995], 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1179/94 της Επιτροπής της 
25ης Μαρτίου 1994 για τον πρώτο πίνακα ουσιών προτε¬ 
ραιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 
αριθμ. 793/93 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων 1131,26.5.1994]. 

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 2268/95 της Επιτροπής της 
27ης Σεπτεμβρίου 1995 για τον δεύτερο πίνακα ουσιών 
προτεραιότητας που προβλέπονται στον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθμ. 793/93 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερί¬ 
δα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ε231,28.9.1995]. 

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 143/97 της Επιτροπής της 
27ης Ιανουάριου 1997 για τον τρίτο πίνακα ουσιών προ¬ 
τεραιότητας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 
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αριθμ. 793/93 του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων Ι_025, 28.1.1997]. 

6. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη θέσπιση ενός πίνακα ουσιών προτεραιότητας στον 
τομέα της πολιτικής υδάτων [Επίσημη Εφημερίδα Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων 0177Ε, 27.6.2000]. 

7. Οργανικά που δεν περιλαμβάνονται στους προανα- 
φερθέντες καταλόγους. 

Βάσει των στοιχείων αυτών και βασιζόμενοι στα προα- 
ναφερθέντα κριτήρια συντάχθηκε κατάλογος με 224 ου¬ 
σίες (Παράρτημα Α) από τις οποίες οι 40 επιλέχθηκαν για 
περαιτέρω έλεγχο στο πρόγραμμα παρακολούθησης των 
υδάτων των Λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών και του Πο¬ 
ταμού Σουλού, που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώ¬ 
βριο 1998 έως τον Σεπτέμβριο 1999. Από τις 40 αυτές ου¬ 
σίες, οι 22 ανήκουν στις επικίνδυνες ουσίες που μπορούν 
να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο I ("ΟαηάίάαΙθ ϋεί I"), 
ενώ οι υπόλοιπες επιλέχθηκαν από τον αρχικό κατάλογο 
των 224 ενώσεων. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
του συγκεκριμένου προγράμματος που παρουσιάζονται 
στο Κεφάλαιο Β, φαίνεται ότι στις περισσότερες περι¬ 
πτώσεις οι παρατηρηθείσες συγκεντρώσεις βρίσκονταν 
κάτω από το όριο ανίχνευσης και μόνο σε ορισμένες πε¬ 
ριπτώσεις παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις, οι οποίες 
ωστόσο διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Συναξιολογώ- 
ντας όλαταπροαναφερθέντα στοιχεία καθώς και τα απο¬ 
τελέσματα παρακολούθησης 20 υδάτινων σωμάτων σε 
εθνικό επίπεδο, επιλέχθηκαν οι ακόλουθες 19 οργανικές 
ενώσεις για παρακολούθηση στα νερά των ως άνω Λιμνών 
και του Ποταμού Σουλού (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1: Επιλεγμένες για παρακολούθηση Οργανικές 
Ενώσεις 

Διχλωρομεθάνιο 
Τετραχλωροαιθένιο 
Τριχλωροαιθένιο 
ΤΓαηε-1,2-Διχλωροαιθυλένιο 
Οίδ-1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

1.2- Διχλωροαιθάνιο 
Βενζόλιο 
Τολουόλιο 
Χλωροβενζόλιο 
Αιθυλοβενζόλιο 

(πι + ρ) Ξυλόλιο 
ο-Ξυλόλιο 

2- Χλωροτολουόλιο 
4-Χλωροτολουόλιο 

1.3- Διχλωροβενζόλιο 

1.4- Διχλωροβενζόλιο 
1,2-Διχλωροβενζόλιο 
Ναφθαλένιο 

3- Ενδοσουλφάνιο 
6- Ενδοσουλφάνιο 
Θειικό Ενδοσουλφάνιο 
Επιιχλωριρδύνη 
Μθνίηράοε 
ϋθπίθίοπ (0 + 3) 

ΟθπΐθΙοπ-3-ΜΘΐάγΙ 
Ρ3Γ3ίΙιίοη ΜθΙάγΙ 
ΡθηίίΓοΙάίοη 
Μαλάθειο 

ΡθπΙάίοπ 

Παραθείο 


Αζίπράοε ΜβΙΙπγΙ 

Αζίπράοε ΕΙΡιγΙ 

Επταχλώρ 

Εποξικό επταχλώρ 

Σιμαζίνη 

Ατραζίνη 

ϋηυΐΌΠ 

Βαρέα Μέταλλα 

Με δεδομένα τα βαρέα μέταλλα που περιέχονται στον 
Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ και την 95/337 ΕΚ 
Απόφαση της Επιτροπής συντάχθηκε αρχική λίστα με¬ 
τάλλων (Πίνακας 2). 


Πίνακας 2: Αρχική Λίστα Βαρέων Μετάλλων 

ψευδάργυρος 

σελήνιο 

χαλκός 

αρσενικό 

νικέλιο 

αντιμόνιο 

χρώμιο 

μολυβδαίνιο 

μόλυβδος 

τιτάνιο 

κασσίτερος 

βανάδιο 

βάριο 

κοβάλτιο 

βηρύλλιο 

θάλλιο 

βόριο 

τελλούριο 

ουράνιο 

άργυρος 

Η τελική επιλογή των μετάλλων που ανήκουν στο συ- 


γκεκριμένο πρόγραμμα μείωσης βασίστηκε: 

1. Στις αναμενόμενες εκπομπές ρύπων στην περιοχή 
(Παράρτημα Γ). 

2. Στις μετρήσεις πεδίου που αφορούν στις συγκεντρώ¬ 
σεις βαρέων μετάλλων στην υγρή στήλη και τα ιζήματα 
(Παράρτημα Δ). 

3. Σχετικές οδηγίες της ΕΕ ή νομοθετήματα σε εθνικό 
επίπεδο (π.χ. 75/440 ΕΟΚ, 78/659 ΕΟΚ). 

Από τη συναξιολόγηση των στοιχείων αυτών προέκυψε 
ο τελικός κατάλογος μετάλλων για τα οποία στη συνέχεια 
θα καθοριστούν ποιοτικοί στόχοι (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3: Τελικός κατάλογος βαρέων μετάλλων για 
παρακολούθηση στα επιφανειακά ύδατα 
Ψευδάργυρος 
Χρώμιο 
Μόλυβδος 
Αρσενικό 
Σελήνιο 
Βάριο 
Χαλκός 
Νικέλιο 
Άργυρος 
Βόριο 

Γ. Άλλες παράμετροι 

Δεδομένης της ποικιλίας των ουσιών που ανήκουν στον 
Κατάλογο II και λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρα¬ 
κτηριστικά, τις χρήσεις και τους ποιοτικούς στόχους για 
τα επιφανειακά αυτά ύδατα καθώς και τις σημειακές και 
μη σημειακές πηγές ρύπανσης, επιλέχθηκαν οι ακόλου¬ 
θες παράμετροι (ρυπαντικές ουσίες ή δείκτες ρύπανσης) 
που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα μείωσης της 
ρύπανσης: 

- Διαλυμένο οξυγόνο: Ως δείκτης των ουσιών που κατα¬ 
ναλώνουν οξυγόνο 

- Χλωροφύλλη-α: Ως δείκτες ευτροφισμού 

- Διαφάνεια (σε όρους 3ϋ): Ως δείκτης ευτροφισμού 
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- Αμμωνία: Λόγω της τοξικότητας στα ψάρια και της κα¬ 
τανάλωσης οξυγόνου 

- Νιτρώδη: Λόγω της τοξικότητας στα ψάρια 

- Φώσφορος: Λόγω επίδρασης στον ευτροφισμό (δεί¬ 
κτης ευτροφισμού) 

- Κυανιούχα: Λόγω τοξικότητας 

- Φθοριούχα: Λόγω τοξικότητας 

- Φαινόλες: Λόγω τοξικότητας 

- Ολικά παρασιτοκτόνο: Λόγω τοξικότητας 

- Αρωματικοί πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες: Λόγω 
τοξικότητας 

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι προτεινόμενοι ειδικοί ποιοτικοί στόχοι σχετίζονται με 
τις ουσίες του Παραρτήματος I του άρθρου 6 της υπ’ 
αριθ. 2/1.2.2001 ΠΥΣ όπως αυτός συντάχθηκε για την πε¬ 
ρίπτωση των υδάτων Λίμνης Βεγορίτιδας, της Λίμνης Πε¬ 
τρών και του ποταμού Σουλού και εκφράζονται κατά πε¬ 
ρίπτωση σε όρους μεγίστων συγκεντρώσεων στο υδάτινο 
σώμα και κατάλληλων ποιοτικών δεικτών. 

Οι ποιοτικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύουν τους γενικούς 
ποιοτικούς στόχους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/ 
1.2.2001 ΠΥΣ και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής. 

Οι ποιοτικοί στόχοι (τόσο γενικοί όσο και ειδικοί στόχοι 
αναφερόμενοι στις ουσίες του Καταλόγου II) διαφορο¬ 
ποιούνται στις δύο λίμνες και τον ποταμό και παρουσιά¬ 
ζονται χωριστά. 

Ποιοτικοί στόχοι για τις Λίμνες Βεγορίτιδας και Πετρών 

Όπως καθορίζουν οι Νομαρχιακές αποφάσεις 1990/79 
και 20032/87, όλες οι χρήσεις εκτός από τη χρήση των πό¬ 
σιμων υδάτων επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι τη¬ 
ρούνται οι απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 46399/1352/1986 
ΚΥΑ(Β' 438) και τα όρια που έχουν καθοριστεί από τη Νο¬ 
μαρχία. Ως προς τα όρια εκπομπής αστικών και βιομηχα¬ 
νικών αποβλήτων έχει θεσπιστεί σε τοπικό επίπεδο σχετι¬ 
κός κανονισμός (Νομαρχιακή απόφαση 555/90), η οποία 
έχει λάβει υπόψη τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ.5673/400/97 
ΚΥΑ (ΒΊ92) σχετικά με τη διάθεση των αστικών λυμάτων. 
Η περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη, σύμφω¬ 
να με την υπ’ αριθ. 16190/1335/1997 ΚΥΑ (Β'519), για την 
προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση και συνε¬ 
πώς οι κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στον κώδικα 
ορθής γεωργικής πρακτικής εφαρμόζεται από τους 
αγρότες εθελοντικά. 

Ο καθορισμός των ποιοτικών στόχων του προγράμμα¬ 
τος για τις λίμνες αυτές έχει ως βασική παράμετρο την 
επίτευξη των κατευθύνσεων που περιγράφονται παρακά¬ 
τω: 

1. Οι υφιστάμενες χρήσεις (κολύμβηση και αλιεία), θα 
πρέπει να διατηρηθούν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
αναβαθμιστεί η αισθητική αξία των δύο λιμνών. 

2. Η βελτίωση της τροφικής κατάστασης των λιμνών και 
του επιπέδου του διαλυμένου οξυγόνου που παρατηρεί- 
ται τα τελευταία χρόνια και κατατάσσει τις λίμνες ως ολι- 
γοτροφικές έως μεσοτροφικές θα πρέπει να συνεχιστεί. 
Η ικανοποιητική κατάσταση που εμφανίζουν σήμερα οι λί¬ 
μνες μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί ώστε να 
αποκτήσουν ολιγοτροφικό χαρακτήρα. Έτσι επιτυγχάνε¬ 
ται αναβάθμιση της αξίας των λιμνών, αποφεύγονται φαι¬ 
νόμενα έξαρσης των αλγών, αποφεύγεται ο θάνατος των 
ψαριών και αυξάνεται η συγκέντρωση του διαλυμένου 
οξυγόνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περιοριστικός παρά¬ 
γοντας ανάπτυξης αλγών είναι ο φώσφορος, θα πρέπει 


κατά προτεραιότητα, σε σχέση με τα νιτρικά να απομα¬ 
κρυνθεί. 

3. Οι παρατηρημένες ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις 
οργανικών ουσιών και βαρέων μετάλλων θα πρέπει να 
διατηρηθούν και να εξασφαλιστούν μέσω αποτελεσματι¬ 
κού ελέγχου των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που 
διατίθενται στις Λίμνες Βεγορίτιδας και Πετρών. 

4. Η δυνατότητα άντλησης νερού προς επεξεργασία για 
την παραγωγή πόσιμου νερού στο μέλλον, ανάλογα με τις 
αντίστοιχες ανάγκεςτων κατοίκωντηςπεριοχής αποτελεί 
στόχο βάσει του οποίου τα ύδατατων δύο λιμνών θα πλη- 
ρούντις προϋποθέσεις των επιφανειακών υδάτωντης Κα¬ 
τηγορίας Α2 της υπ’ αριθμ. 46399/1352/1986 (Β'438) ΚΥΑ 
περί της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προο¬ 
ρίζονται για πόση. Η επιλογή της Κατηγορίας Α2 υποδει¬ 
κνύει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου σχετίζεται άμεσα 
με τις ουσίες του καταλόγου II και τη μείωση των συγκε- 
ντρώσεών τους σε επιθυμητά επίπεδα (όπως αναφέρο- 
νταιστηνως άνω ΚΥΑ περί της ποιότητας των υδάτων που 
προορίζονται για πόση ή και τα όρια άλλων σχετικών κα¬ 
νονισμών, όπως της υΒΕΡΑ) μέσω προληπτικών μέτρων, 
παρά μέσω της υιοθέτησης πολύπλοκων και απαιτητικών 
σχημάτων επεξεργασίας (π.χ. ενεργός άνθρακας, μεμ¬ 
βράνες κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό εκτιμήθηκαν και σε ορι¬ 
σμένες περιπτώσεις προτάθηκαν όρια παραμέτρων που 
εφαρμόζονται στο πόσιμο νερό από διάφορες οδηγίες 
και κανονισμούς (ΕΟΚ και υΒΕΡΑ). 

5. Η μείωση της εισροήςτωνθρεπτικώντουλάχιστον κα¬ 
τά 30% και η αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυμένου 
οξυγόνο κατά 25% μπορεί να επιτευχθεί μέσω κατάλλη¬ 
λης επεξεργασίας των αστικών, κτηνοτροφικών και βιο¬ 
μηχανικών λυμάτων, καθώς και με την εφαρμογή ορθών 
γεωργικών πρακτικών και κατάλληλων τεχνικών έργων. 

Σύμφωνα με τους ποιοτικούς αυτούς στόχους προτεί- 
νονται οι ακόλουθες οριακές τιμές για τις ουσίες του Πα¬ 
ραρτήματος I του άρθρου 6της υπ’ αριθμ. 2/1.2.2001 ΠΥΣ 
στην περίπτωση των Λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών (Πί¬ 
νακας 4). 


Πίνακας 4: Ποιοτικοί Στόχοι για τις Λίμνες Βεγορίτιδας 
και Πετρών 


Παράμετροι 

Μονάδα Οριακή τιμή 1 

Οργανικές ενώσεις 



Διχλωρομεθάνιο 
Τετραχλωροαιθένιο + 

Μ9/Ι 

10 

Τριχλωροαιθένιο 

μςι/ι 

10 

ΤΓ3Π5-1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

Μ9/Ι 

10 

Οίδ-1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

Μ9/Ι 

10 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 

Μ9/Ι 

3 

Βενζόλιο 

99/1 

5 

Τολουόλιο 

99/1 

10 

Χλωροβενζόλιο 

99/1 

1 

Αιθυλοβενζόλιο 

99/1 

5 

(πι + ρ) Ξυλόλιο 

99/1 

10 

ο-Ξυλόλιο 

99/1 

10 

2-Χλωροτολουόλιο 

99/1 

1 

4-Χλωροτολουόλιο 

99/1 

1 

1,3-Διχλωροβενζόλιο 

99/1 

10 

1,4-Διχλωροβενζόλιο 

99/1 

5 

1,2-Διχλωροβενζόλιο 

99/1 

10 

Ναφθαλένιο 

99/1 

1 
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Παράμετροι 

Μονάδα 

Οριακή τιμή 1 

Οργανικές ενώσεις 

3-Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

ό- Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

Θειικό Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

Επιιχλωριρδύνη 

Μ9/Ι 

0.1 

Μθνίηρίιοε 

Μ9/Ι 

0.01 

ϋθπίΘίοπ (0 + 3) 

μα/ι 

0.1 

ϋθπΐθίοπ-3-ΜθΙΙτγΙ 

μ 9 /Ι 

0.1 

Ρ3Γ310Ι0Π ΜθΙΙιγΙ 

Μ9/Ι 

0.01 

ΕθπίΐΓοΙΙτίοη 

Μ9/Ι 

0.01 

Μαλάθειο 

Μ9/Ι 

0.01 

ΕθηΙάίοπ 

μα/ι 

0.01 

Παραθείο 

Μ9/Ι 

0.01 

Αζίηρόοε ΜθΙΙτγΙ 

Μ9/Ι 

0.01 

Αζίηρίιοε ΕΐόγΙ 

Μ9/Ι 

0.01 

Επταχλώρ 

Μ9/Ι 

0.1 

Εποξικό επταχλώρ 

Μ9/Ι 

0.1 

Σιμαζίνη 

μα/ι 

1 

Ατραζίνη 

μα/ι 

1 

ΙίπυΐΌΠ 

Μ9/Ι 

1 

Βαρέα Μέταλλα 

Ψευδάργυρος 

Μ9/Ι 

1000 

Χρώμιο 

Μ9/Ι 

30 

Μόλυβδος 

Μ9/Ι 

20 

Αρσενικό 

Μ9/Ι 

30 

Σελήνιο 

μα/ι 

10 

Βάριο 

Μ9/Ι 

500 

Χαλκός 

Μ9/Ι 

40 

Νικέλιο 

Μ9/Ι 

100 

Άργυρος 

Μ9/Ι 

50 

Βόριο 

Μ9/Ι 

70 

Άλλες παράμετροι 

Διαλυμένο οξυγόνο 

% 

80 (μέση τιμή) 

60 (ελάχιστη τιμή) 

Χλωροφύλλη-α 

Μ9/Ι 

5 (μέση τιμή) 

15 (μέγιστη 
μηνιαία τιμή) 

Διαφάνεια 

πι 

2.5 

Αμμωνία 

πιρ/Ι ΝΗ4-Ν 

0.5 

Νιτρώδη 

ΓΠ9/Ι Ν02-Ν 

0.03 

Φώσφορος 

μ 9 /Ι ΙοΙθΙ Ρ 

15 

Κυανιούχα 

ΠΠ9/Ι 

0.03 

Φθοριούχα 

ηπς/Ι 

2 

Φαινόλες 

μα/ι 

5 

Ολικά Παρασιτοκτόνο 
Αρωματικοί πολυκυκλικοί 

Μ9/Ι 

2.5 

υδρογονάνθρακες 

Μ9/Ι 

0.2 


1 Μέση ετήσια τιμή εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 


Ποιοτικοί στόχοι για τον Ποταμό Σουλού 
Ο Ποταμός Σουλού αποτελεί τον αποδέκτη αστικών και 
βιομηχανικών επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της πε¬ 
ριοχής τα οποία μεταφέρει στη Λίμνη Βεγορίτιδα. Παρά 
την παρατηρηθείσα βελτίωση της κατάστασης την τελευ¬ 
ταία δεκαετία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων 


του ποταμού ως προς τις συμβατικές παραμέτρους δεν εί¬ 
ναι ικανοποιητικά αφού εμφανίζονται αφενός υψηλές συ¬ 
γκεντρώσεις θρεπτικών (άζωτο και φώσφορος), αφετέ¬ 
ρου χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου. 

Ωστόσο, λόγω της φύσηςτων βιομηχανικών αποβλήτων 
οι μετρημένες συγκεντρώσεις οργανικώντοξικών ουσιών 
είναι χαμηλές ή κάτω από τα όρια ανίχνευσης (Κεφάλαιο 
Β), όπως και στα ύδατατων δύο λιμνών. Επιπρόσθετα ως 
προς τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, οιπαρατηρη- 
θείσες τιμές είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των λι¬ 
μνών, αλλά σε κάθε περίπτωση κάτω από τα όρια που 
έχουν τεθεί ως ποιοτικοί στόχοι για τις λίμνες. Η ικανο¬ 
ποιητική αυτή κατάσταση θα πρέπει να διατηρηθεί μέσω 
αποτελεσματικού ελέγχου των αστικών και βιομηχανικών 
υγρών αποβλήτων που διατίθενται στον ποταμό. Κατά συ¬ 
νέπεια κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή των ίδιων ποιοτικών 
στόχων ως προς τις οργανικές ενώσεις και τα βαρέα μέ¬ 
ταλλα, τόσο για τις δύο λίμνες όσο και για τον ποταμό. 

Σε ό,τι αφορά τις συμβατικές παραμέτρους ρύπανσης 
των υδάτων του ποταμού (άζωτο, φώσφορος, οργανικός 
άνθρακας) η προσέγγιση είναι διαφορετική. Ο ποταμός 
Σουλού πρακτικά αποτελεί σημειακή πηγή ρύπανσης για 
τη Βεγορίτιδα και με δεδομένο ότι οι συμβατικοί ρύποι δεν 
είναι συντηρητικοί, η συγκέντρωση που τελικά φθάνει στη 
Βεγορίτιδα μπορεί να μειωθεί λόγω της αραίωσης που 
υφίστανται. Όπως είναι λογικό αυτή η παραδοχή δεν μπο¬ 
ρεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση οργανικών ουσιών και 
βαρέων μετάλλων που ουσιαστικά συσσωρεύονται μέσα 
στα υδάτινα σώματα. 

Έτσι τα όρια που τίθενται για τις συμβατικές παραμέ¬ 
τρους καθορίστηκαν με βάση και την επίδρασή τους στη 
λίμνη Βεγορίτιδα (υιοθετώντας κατάλληλο βαθμό αραίω- 
σήςτους στον ποταμό), καθώς και την ποιότητα των υδά- 
τωντου ποταμού. Η χρήση των υδάτωντου ποταμού είναι 
σαφώς περιορισμένη και πρακτικά περιορίζεται στο να 
μεταφέρει αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα στη λί¬ 
μνη. Ωστόσο για λόγους αισθητικής και οικολογίας θα 
πρέπει να διατηρείται μία ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα 
των υδάτων, η οποία παράλληλα θα μειώσει την ανεξέλε¬ 
γκτη διάθεση υγρών αποβλήτων στον ποταμό. 

Σύμφωνα με τους ποιοτικούς αυτούς στόχους προτεί- 
νονται οι ακόλουθες οριακές τιμές για τις ουσίες του Πα¬ 
ραρτήματος I του άρθρου 6της υπ’ αριθμ. 2/1.2.2001 ΠΥΣ 
στην περίπτωση του Ποταμού Σουλού (Πίνακας 5). 


Πίνακας 5: Ποιοτικοί Στόχοι για τον Ποταμό Σουλού 


Παράμετροι 

Μονάδα 

Οριακή τιμή 1 

Οργανικές ενώσεις 

Διχλωρομεθάνιο 

μα/ι 

10 

Τετραχλωροαιθένιο + 



Τριχλωροαιθένιο 

μα/ι 

10 

ΤΓ3Π3-1,2-Διχλωροαιθυλενιο μρ/Ι 

10 

ΟΪ3-1,2-Διχλωροαιθυλένιο μρ/Ι 

10 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 

μα/ι 

3 

Βενζόλιο 

μα/ι 

5 

Τολουόλιο 

μα/ι 

10 

Χλωροβενζόλιο 

μα/ι 

1 

Αιθυλοβενζόλιο 

μα/ι 

5 

(ιτι + ρ) Ξυλόλιο 

μα/ι 

10 

ο-Ξυλόλιο 

μα/ι 

10 

2-Χλωροτολουόλιο 

μα/ι 

1 

4-Χλωροτολουόλιο 

μα/ι 

1 

1,3-Διχλωροβενζόλιο 

μα/ι 

10 
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Παράμετροι 

Μονάδα 

Οριακή τιμή 1 

Οργανικές ενώσεις 

1,4-Διχλωροβενζόλιο 

Μ9/Ι 

5 

1,2-Διχλωροβενζόλιο 

Μ9/Ι 

10 

Ναφθαλένιο 

Μ9/Ι 

1 

α-Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

ό- Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

Θειικό Ενδοσουλφάνιο 

Μ9/Ι 

0.01 

Επιιχλωριρδύνη 

Μ9/Ι 

0.1 

ΜθνίηρΙιοε 

Μ9/Ι 

0.01 

ΩθπίθΙοη (0+3) 

Μ9/Ι 

0.1 

ΩθπΐθΙοη-5-ΜθΙΙιγΙ 

Μ9/Ι 

0.1 

Ρ3Γ3ίΝοη ΜθΙάγΙ 

09/1 

0.01 

ΡθηίίΓοΐΙιίοη 

09/1 

0.01 

Μαλάθειο 

Μ9/Ι 

0.01 

ΡθηίΓιίοη 

Μ9/Ι 

0.01 

Παραθείο 

Μ9/Ι 

0.01 

Αζίηράοε ΜοΙάγΙ 

Μ9/Ι 

0.01 

Αζίηράοε ΕΐΓιγΙ 

Μ9/Ι 

0.01 

Επταχλώρ 

Μ9/Ι 

0.1 

Εποξικό επταχλώρ 

Μ9/Ι 

0.1 

Σιμαζίνη 

Μ9/Ι 

1 

Ατραζίνη 

Μ9/Ι 

1 

ϋηυΐΌΠ 

Μ9/Ι 

1 

Βαρέα Μέταλλα 

Ψευδάργυρος 

Μ9/Ι 

1000 

Χρώμιο 

Μ9/Ι 

30 

Μόλυβδος 

Μ9/Ι 

20 

Αρσενικό 

Μ9/Ι 

30 

Σελήνιο 

Μ9/Ι 

10 

Βάριο 

Μ9/Ι 

500 

Χαλκός 

Μ9/Ι 

40 

Νικέλιο 

Μ9/Ι 

100 

Άργυρος 

Μ9/Ι 

50 

Βόριο 

Μ9/Ι 

70 

Άλλες παράμετροι 

Διαλυμένο οξυγόνο 

% 

50 (μέση τιμή) 

30 (ελάχιστη τιμή) 

Χλωροφύλλη-α 

Μ9/Ι 

- 

Διαφάνεια 

πι 

- 

Αμμωνία 

ΓΠ9/Ι ΝΗ4-Ν 

3 

Νιτρώδη 

ΓΠ9/Ι Ν02-Ν 

0.03 

Φώσφορος 

μς|/Ι ΙοΙβΙ Ρ 

30 

Κυανιούχα 

ΙΎ 19 /Ι 

0.03 

Φθοριούχα 

πΐ9/Ι 

2 

Φαινόλες 

Μ9/Ι 

5 

Ολικά παρασιτοκτόνο 
Αρωματικοί πολυκυκλικοί 

Μ9/Ι 

2.5 

υδρογονάνθρακες 

Μ9/Ι 

0.2 


1 Μέση ετήσια τιμή εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
4. ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΙ¬ 


ΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

θα ληφθούντα απαραίτητα μέτρα για τον τακτικό έλεγ¬ 
χο της ποιότητας των υδάτων της Λίμνης Βεγορίτιδας, 
της Λίμνης Πετρών και του Ποταμού Σουλού με στόχο την 


εξασφάλιση των περιγραφέντων ποιοτικών στόχων. Το δί¬ 
κτυο παρακολούθησης θα αποτελείται από δυο σταθ¬ 
μούς δειγματοληψίας στη λίμνη Βεγορίτιδα, έναν σταθμό 
δειγματοληψίας στη λίμνη Πετρών και έναν σταθμό δειγ¬ 
ματοληψίας στον Ποταμό Σουλού. Τα δείγματα από τις 
δύο λίμνες θα συλλέγονται από το μέσο βάθος, ενώ για το 
δείγμα από τον ποταμό θα συλλέγεται ανάντη της εκβο¬ 
λής στη λίμνη Βεγορίτιδα. Επιπρόσθετα των δειγμάτων 
της υγρής στήλης, επισημαίνεται η ανάγκη λήψης δειγ¬ 
μάτων από τα ιζήματα της Λίμνης Βεγορίτιδας και Πετρών 
αν και δεν έχουν καθοριστεί ποιοτικοί στόχοι, για λόγους 
πληρότητας του προγράμματος. Επιλέγεται ο έλεγχος 
των χρωμίου, νικελίου και βαρίου, λόγω των υψηλών συ¬ 
γκεντρώσεων που παρουσίασαν σε σχέση με τα υπόλοι¬ 
πα μέταλλα στα ιζήματα της λίμνης, στα πλαίσια προ¬ 
γράμματος δειγματοληψιών που έγινε κατά τη διάρκεια 
του έτους 2000 (Κεφάλαιο Δ). 

Για την σύνταξη του προγράμματος παρακολούθησης 
λήφθηκε υπόψη το Παράρτημα V της Οδηγίας Πλαίσιο 
για το Νερό. Συνολικά 37 οργανικές ουσίες, 10 μέταλλα 
και 11 άλλες παράμετροι για τις οποίες έχουν καθοριστεί 
ποιοτικοί στόχοι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρα¬ 
κολούθησης των δύο λιμνών. Η συχνότητα δειγματολη¬ 
ψίας για όλες τις παραμέτρους παρουσιάζεται στον Πίνα¬ 
κα 6. Βάσει της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό η προτεινό- 
μενη συχνότητα δειγματοληψίας για τα μέταλλα και τις 
άλλες παραμέτρους είναι περίπου κάθε τρεις μήνες, ενώ 
δεδομένων των χαμηλών συγκεντρώσεων των οργανικών 
ουσιών σε άλατα δείγματα που εξετάσθηκαν, προτείνεται 
για τις περιπτώσεις αυτές ο περιορισμός της συχνότητας 
σε δύο ανά έτος. Επιπρόσθετα, τα δείγματα ιζημάτων θα 
συλλέγονται και θα ελέγχονται δύο φορές ανά έτος (Πί¬ 
νακας 7). Οι αναλυτικές μέθοδοιπου θα εφαρμόζονται για 
τον ακριβή και αξιόπιστο προσδιορισμό των συγκεντρώ¬ 
σεων παρουσιάζονται στον πίνακα 8. 

Πίνακας 6: Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου 
των ποιοτικών στόχων 


Παράμετροι 

Λίμνη 

Βεγορίτιδα 

Λίμνη 

Πετρών 

Ποταμός 

Σουλού 


Σταθμοί 

Σταθμός 

Σταθμός 


δειγματο¬ 

δειγματο¬ 

δειγματο¬ 


ληψίας 1-2 

ληψίας 1 

ληψίας 1 

Οργανικές ενώσεις 

Διχλωρομεθάνιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Τετραχλωροαιθένιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Τριχλωροαιθένιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Τ Γ3Π5-1 ,2-Διχλωροαιθυλένιο 2/έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

0ίε-1,2-Διχλωροαιθυλένιο 2/έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Βενζόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Τολουόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Χλωροβενζόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

Αιθυλοβενζόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

(γπ + ρ) Ξυλόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

ο-Ξυλόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

2-Χλω ροτολο υ όλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

4-Χλω ροτολο υ όλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

1,3-Διχλωροβενζάλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

1,4-Διχλωροβενζόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 

1,2-Διχλωροβενζόλιο 

2 /έτος 

2 /έτος 

2 /έτος 
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Λίμνη 

Λίμνη 

Ποταμός 

Παράμετροι 

Βεγορίτιδα 

Πετρών 

Σουλού 


Σταθμοί 

Σταθμός 

Σταθμός 


δειγματο¬ 

δειγματο¬ 

δειγματο¬ 


ληψίας 1-2 

ληψίας 1 

ληψίας 1 

Οργανικές ενώσεις 

Ναφθαλένιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

3-Ενδοσουλφάνιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ό- Ενδοσουλφάνιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Θειικό Ενδοσουλφάνιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Επιιχλωριρδύνη 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΜθνίηρΙτοδ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Οθίτίθίοη (0 + 3) 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΟθΓηθίοη-3-ΜθίΙιγΙ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Ρ3Γ3ΐΙιίοη ΜθΙΙτγΙ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΡθπίίΓΟΙΙιΙοη 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Μαλάθειο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΡθηίίΉοη 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Παραθείο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΑζίηρΙτοδ ΜθίΡιγΙ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

ΑζίπρΙτοδ ΕίήγΙ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Επταχλώρ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Εποξικό επταχλώρ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Σιμαζίνη 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Ατραζίνη 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

υπυΐΌΠ 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Μέταλλα στην υγρή στήλη 

Ψευδάργυρος 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Χρώμιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Μόλυβδος 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Αρσενικό 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Σελήνιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Βάριο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Χαλκός 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Νικέλιο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Άργυρος 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Βόριο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Άλλες παράμετροι 

Διαλυμένο οξυγόνο 

4/έτος 

4/έτος 

4/έτος 

Χλωροφύλλη-α 

4/έτος 

4/έτος 

- 

Διαφάνεια 

4/έτος 

4/έτος 

- 

Αμμωνία 

4/έτος 

4/έτος 

4/έτος 

Νιτρώδη 

4/έτος 

4/έτος 

4/έτος 

Φώσφορος 

4/έτος 

4/έτος 

4/έτος 

Κυανιούχα 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Φθοριούχα 

4/έτος 

4/έτος 

4/έτος 

Φαινόλες 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Ολικά παρασιτοκτόνο 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Αρωματικοί πολυκυκλικοί 



υδρογονάνθρακες 

2/έτος 

2/έτος 

2/έτος 

Πίνακας 7: Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου 

των ποιοτικών στόχων στα ιζήματα της Λίμνης Βεγορίτι- 

δας και Λίμνης Πετρών 




Παράμετροι Λίμνη Βεγορίτιδα 

Λίμνη Πετρών 


Σταθμοί 

Σταθμός 

δειγματοληψίας 1-2 

δειγματοληψίας 1 

Χρώμιο 

2/έτος 

2/έτος 

Βάριο 

2/έτος 

2/έτος 

Νικέλιο 

2/έτος 

2/έτος 


Πίνακας 8: Εργαστηριακές μέθοδοι 


Ουσίες 

Μέθοδος 

Πτητικές ουσίες 

Αέρια χρωματογραφία - φασματο¬ 
γράφος μάζας 

Παρασιτοκτόνο 

Αέρια χρωματογραφία 

Φαινόλες 

Φασματοφωτομετρική απορρόφηση, 
μέθοδος με την παρανιτρανιλική και 
μέθοδος με την αμινο -4-αντιπύρινη 

Αρσενικό 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Βάριο 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Βόριο 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Χρώμιο 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Χαλκός 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Μόλυβδος 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Νικέλιο 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Σελήνιο 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Άργυρος 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Ψευδάργυρος 

Ατομική απορρόφηση με φούρνο 
γραφίτη 

Αμμωνιακό άζωτο 

Φασματοφωτομετρική απορρόφηση 

Χλωροφύλλη-α 

Φασματοφωτομετρική απορρόφηση 

Κυανιούχα 

Φασματοφωτομετρική απορρόφηση 

Διαλυμένο οξυγόνο Μέθοδος ννίηΚΙβτ’δ - Μέτρηση με 
ηλεκτρόδια 

Φθοριούχα 

Φασματοφωτομετρική απορρόφη¬ 
ση - Μέτρηση με ηλεκτρόδια 

Νιτρικά 

Φασματοφωτομετρική απορρόφη¬ 
ση - Μέτρηση με ηλεκτρόδια 

Φώσφορος 

Φασματοφωτομετρική απορρόφηση 

Διαφάνεια (3ϋ) 

δθοοίτί όίδ!< 


5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα επιφανειακά ύδατατης Λίμνης Βεγορίτιδας, της Λί¬ 
μνης Πετρών και του Ποταμού Σουλού ελέγχονται τόσο 
σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο από αντίστοιχες νο¬ 
μαρχιακές ή υπουργικές αποφάσεις. Ωστόσο, σαφής 
αναφορά σε γενικούς ποιοτικούς στόχους γίνεται μόνο 
στην Υπουργική Απόφαση 19681/99, βάσει της οποίαςη 
Λίμνη Πετρών και ο Ποταμός Σουλού έχουν χαρακτηρι¬ 
στεί ως ευαίσθητοι αποδέκτες και κατά συνέπεια τα επι¬ 
τρεπόμενα όρια εκπομπής ως προς το άζωτο και το φώ¬ 
σφορο καθορίζονται στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 5673/400/ 
97 ΚΥΑ (ΒΊ92). Σε τοπικό επίπεδο, η Νομαρχιακή Από¬ 
φαση 555/1990 της Νομαρχίας της Φλώρινας, καθορίζει 
όρια εκπομπής για αστικά, κτηνοτροφικά και βιομηχανι¬ 
κά υγρά απόβλητα, που ωστόσο δεν έχουν προσδιορι¬ 
στεί στα πλαίσια συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Άλ- 
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λες αποφάσεις αναφέρονται σε επιμέρους αδειοδοτή- 
σεις και όρια εκπομπής βιομηχανιών της περιοχής, επί¬ 
σης όμως χωρίς καθορισμένους ποιοτικούς στόχους. 
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι ένας γενικός ποιο¬ 
τικός στόχος που προκύπτει για τη Λίμνη Βεγορίτιδα και 
τον Ποταμό Σουλού, από τη Νομαρχιακή Απόφαση 
10032/87 καθορίζει τα ύδατα ως ακατάλληλα για σκο¬ 
πούς ύδρευσης. 

Β. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: 

• Τους γενικούς ποιοτικούς στόχους για τα ύδατα της 
Λίμνης Βεγορίτιδας, της Λίμνης Πετρών και του Ποταμού 
Σουλού και ειδικότερα τους στόχους για τις ουσίες του 
Παραρτήματος I του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 2/1.2.2001 
ΠΥΣ. 

• Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις βιομηχανίες που δια¬ 
θέτουν τα λύματα τους σε ρέματα και κατά συνέπεια στα 
επιφανειακά αυτά νερά, υπόκεινται πλέον στους καθορι¬ 
σμένους ποιοτικούς στόχους. Παράλληλα με την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων που χορηγείται σύμφωνα με τις 
υπ’ αριθμ. 69269/1990 και 75308/1990 ΚΥΑ καθορίζονται 
τα πρότυπα αποβολής των σχετικών ουσιών. Οι σχετικές 
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μεταξύ των άλλων 
θα περιλαμβάνουν και πληροφορίες για τον τύπο, τη δυ¬ 
ναμικότητα και τα βασικά χαρακτηριστικά των βιομηχα¬ 
νιών καθώς και αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού των 
ορίων εκπομπής βάσει των ποιοτικών στόχων με την 
εφαρμογή όπου είναι απαραίτητο, κατάλληλων μαθημα¬ 
τικών μοντέλων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα πρότυπα απο¬ 
βολής δεν θα ξεπερνούν τις τιμές που έχουν καθορισθεί 
με την υπ’ αριθ. 4859/726/2001 ΚΥΑ "Μέτρα και περιορι¬ 
σμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από 

απορρίψεις . στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/ 

464/ΕΟΚ". 

• Οι βιομηχανίες θα επανεξετάσουν τα όρια εκπομπής 
τους και θα ζητήσουν αναθεώρηση των περιβαλλοντικών 
όρων βάσει των καθορισμένων ποιοτικών στόχων, εντός 
ενός έτους από την έναρξη ισχύος της ως άνω ΚΥΑ, ενώ η 
περίοδος για την συμμόρφωση με τυχόν νέα όρια εκπο¬ 
μπής θα καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύ¬ 
πο, τη δυναμικότητα και τα χαρακτηριστικά της κάθε βιο¬ 
μηχανίας, σε καμιά περίπτωση όμως δε θα ξεπερνά τα 
τέσσερα χρόνια. 

• Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας των υδάτωντωνως 
άνω αποδεκτών θα γίνεται μέσω προγράμματος παρακο¬ 
λούθησης. Οι ποιοτικοί στόχοι είναι δυνατόν να επανεξε¬ 
τάζονται βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
παρακολούθησης. Είναι δυνατόν να ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα για τον έλεγχο μη σημειακών πηγών ρύπανσης Βά¬ 
σει των αποτελεσμάτων του προγράμματος οι άδειες των 
βιομηχανιών είναι δυνατόν να ανακληθούν ώστε να επα- 
νεξετασθούντα όρια εκπομπής. 

• Ετήσιες εκθέσεις που θα παρέχουν πληροφορίες για 
τυχόν νέες αδειοδοτήσεις βιομηχανιών ή τροποποιήσεις 
στις υφιστάμενες βιομηχανίες, για τα αποτελέσματα του 
προγράμματος παρακολούθησης και ενδεχόμενα προτά¬ 
σεις για τροποποίηση των ειδικών ποιοτικών στόχων που 
έχουν καθοριστεί. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και κοινοποιούνται προς την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 


6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΗ¬ 
ΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Οι μη σημειακές πηγές ρύπανσης σχετίζονται με την 
αγροτική δραστηριότητα και οι ρυπαντικές ουσίες που 
σχετίζονται με τον Κατάλογο του Παραρτήματος I του 
άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 2/1.2.2001 ΠΥΣ και κατ’ επέ¬ 
κταση με τον κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ πε¬ 
ριλαμβάνουν φώσφορο, αμμωνία, νιτρικά, ουσίες που 
καταναλώνουν οξυγόνο και φυτοφάρμακα. Τα νιτρικά 
τα οποία προέρχονται επίσης από την έντονη αγροτική 
δραστηριότητα, δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρ¬ 
τημα I του άρθρου 6 της ΠΥΣ, ωστόσο λόγω της επί¬ 
δρασής τους στο επίπεδο ευτροφισμού των υδάτων, 
καθώς και τη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου λόγω 
της διαδικασίας της απονιτροποίησης, θα πρέπει να συ- 
μπεριληφθούν. 

Η υφιστάμενη κατάσταση, όπως παρουσιάζεται απάτην 
επεξεργασία των διαθέσιμων μετρήσεων των συγκεντρώ¬ 
σεων των προαναφερθέντων παραμέτρων και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών υδάτων κρίνεται ικα¬ 
νοποιητική και σε γενική συμφωνία με τους προτεινόμε- 
νους ποιοτικούς στόχους (π.χ. παράσιτοκτόνα). Οι συ¬ 
γκεντρώσεις αμμωνιακών, φωσφόρου και διαλυμένου 
οξυγόνου αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελ¬ 
τίωση ως αποτέλεσμα ελέγχου των σημειακών πηγών ρύ¬ 
πανσης. Οι συγκεντρώσεις νιτρικών βρίσκονται σε απο¬ 
δεκτά επίπεδα, και αν και σχετίζονται με την ποιότητα των 
υδάτων, δεν αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για τον 
έλεγχο του ευτροφισμού (περιοριστικός παράγοντας εί¬ 
ναι ο φώσφορος). 

Συναξιολογώντας τα ανωτέρω δεν υπάρχει άμεση ανά¬ 
γκη εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων για τη μείω¬ 
ση της μη σημειακής ρύπανσης στα πλαίσια των απαιτή¬ 
σεων της υπ’ αριθ. 16190/1335/1997 ΚΥΑ (Β'519) και του 
σχετικού κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. Ωστόσο, 
ήδη εκπονείται μελέτη για την κατάλληλη εφαρμογή του 
κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της πε¬ 
ριοχής, η οποία αν κριθεί αναγκαίο, στο μέλλον θα μπορεί 
να εφαρμοστεί άμεσα. 

7. ΔΡΑΣΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχουν γίνει 
σημαντικές προσπάθειες βελτίωσης της περιβαλλοντι¬ 
κής κατάστασης της υδρολογικής λεκάνης της Βεγορίτι¬ 
δας, με αποτέλεσμα σήμερα να εκπονούνται μία σειρά 
από δράσεις που ως στόχο έχουν τη μείωση της ρύπαν¬ 
σης που προκαλείται στην περιοχή. Όλες οι εκπονούμε¬ 
νες δράσεις συνεισφέρουν λίγο ή πολύ στην εκπλήρωση 
των ποιοτικών στόχων που έχο υν καθο ρ ιστεί για τις λίμνες 
Βεγορίτιδα και Πετρών, ωστόσο οι ακόλουθες σχετίζο¬ 
νται άμεσα με τους στόχους αυτούς. 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Πτολε- 
μάίδας και του Αμυνταίου λειτουργούν βάσει των απαι¬ 
τήσεων της υπ’ αριθ. 5673/400/97 ΚΥΑ και των σχετικών 
διατάξεων περί ευαίσθητων αποδεκτών (ως προς την 
απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου). Η συσχέτιση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων με τους ειδικούς ποιο¬ 
τικούς στόχους που έχουν προσδιοριστεί για την περιο¬ 
χή ως προς συγκεκριμένες παραμέτρους (άζωτο και φώ¬ 
σφορος) και τους γενικούς στόχους που αφορούν στη 
διατήρηση και βελτίωση της τροφικής κατάστασης των 
λιμνών, είναι προφανής. Επιπρόσθετα, η κατασκευή συ- 
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οχημάτων επεξεργασίας σε μικρούς οικισμούς της πε¬ 
ριοχής για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, θα 
έχει θετική επίδραση στην εκπλήρωση των ποιοτικών 
στόχων, ενώ έχουν παράλληλα προγραμματιστεί δρά¬ 
σεις, που σχετίζονται με τον έλεγχο και την επεξεργασία 
των κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται στην 
περιοχή. 

Οι προβλεπόμενες δράσεις ελέγχου των βιομηχανι¬ 
κών υγρών αποβλήτων περιλαμβάνουν αναθεώρηση 
των υφιστάμενων περιβαλλοντικών όρων (εντός ενός 
έτους από την έναρξη ισχύος του νομοθετήματος) με 
άξονα τους ποιοτικούς στόχους που έχουν καθοριστεί 
για την περιοχή. Η περίοδος για την συμμόρφωση με 
ενδεχόμενα αυστηρότερα όρια εκπομπής, θα καθορί¬ 
ζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τον τύπο, τη δυναμι¬ 
κότητα και τα χαρακτηριστικά της κάθε βιομηχανίας και 
σε καμία περίπτωση όμως δε θα υπερβαίνει τα τέσσερα 
χρόνια. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 6, δεν υπάρ¬ 
χει άμεση ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων και δράσε¬ 
ων για τη μείωση της μη σημειακής ρύπανσης και αυτό 
που πρακτικά εφαρμόζεται είναι η σε εθελοντική βάση 
εφαρμογή του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής 
(Υπουργική απόφαση 85167/820/6.4.2000). Ωστόσο, ήδη 
εκπονείται μελέτη για την κατάλληλη εφαρμογή του κώ¬ 
δικα ορθής γεωργικής πρακτικής, η οποία λαμβάνει υπό¬ 
ψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά της περιο¬ 
χής, η οποία αν κριθεί αναγκαίο, στο μέλλον θα μπορεί να 
εφαρμοστεί άμεσα. 

Επιπρόσθετα μελετώνται δράσεις που δεν σχετίζονται 
άμεσα με τον έλεγχο της ρύπανσης που προκαλείται 
από τις ουσίες του Παραρτήματος I του άρθρου 6 της 
ΠΥΣ, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των υδρολογι- 
κών και υδραυλικών χαρακτηριστικών της λίμνης Βεγο- 
ρίτιδας. 

Το συνολικά εκτιμούμενο κόστος των προβλεπόμενων 
έργων ανέρχεται σε 6.5 δισεκατομμύρια δραχμές. 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Το ειδικό πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης θα εκτε- 
λεστεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 


• Εντός ενός έτους από την εφαρμογή της παρούσας 
θα γίνει επανέλεγχος των ορίων εκπομπής των βιομη¬ 
χανιών που διαθέτουν τα απόβλητό τους στη Λίμνη Βε- 
γορίτιδα, τη Λίμνη Πετρών και τον Ποταμό Σουλού. Η 
μέγιστη περίοδος για τη συμμόρφωση με τα νέα όρια 
εκπομπής είναι τέσσερα χρόνια από την έκδοση των νέ¬ 
ων ορίων, διάρκεια που εξαρτάται από τον τύπο, τη δυ¬ 
ναμικότητα και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε βιομη¬ 
χανίας. 

• Υλοποίηση των έργων που εκτελούνται ή προτείνο- 
νται από το "Διαχειριστικό Σχέδιο Υγρών Αποβλήτων ευ¬ 
ρύτερης λεκάνης Βεγορίτιδας του Νομού Φλώρινας", 
και βάσει του οποίου προτείνεται για τη διαχείριση αστι¬ 
κών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών υγρών αποβλή¬ 
των εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της πα¬ 
ρούσας. 

• Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του 
Αμυνταίου τα έργα συμπλήρωσης και αποπεράτωσηςτου 
έργου βάσει της μελέτης της ΔΤΥ Νομαρχίας Φλώρινας 
θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2005. 

• Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Πτολε- 
μαΐδας δεδομένης της ευαισθησίας του αποδέκτη (Πο¬ 
ταμός Σουλού), σύμφωνα με την υπ’αριθ. 5673/400/97 
ΚΥΑ θα πρέπει να απομακρύνει αποτελεσματικά τα θρε¬ 
πτικά και ειδικότερα τον φώσφορο μέχρι το τέλος του 
2002 . 

• Με την ολοκλήρωση των δράσεων στην περιοχή (δια¬ 
χείριση και επεξεργασία των αστικών, κτηνοτροφικών και 
βιομηχανικών λυμάτων, καθώς και με την εφαρμογή με¬ 
λετών για τη διατήρηση της στάθμης στη Λίμνη Βεγορίτι- 
δα) αναμένεται μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια σημαντι¬ 
κή μείωση της εισροής των θρεπτικών τουλάχιστον κατά 
30% και αύξηση των συγκεντρώσεων διαλυμένου οξυγό¬ 
νο κατά 25%. Ως προς τις συγκεντρώσεις οργανικών ου¬ 
σιών του Κεφαλαίου I, αναμένεται βελτίωση, η οποία 
ωστόσο δεν μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά, δεδομένων 
των ιδιαίτερα χαμηλών συγκεντρώσεων που έχουν παρα¬ 
τηρηθεί. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δράσεων παρου¬ 
σιάζεται στον Πίνακα 9. 


Πίνακας 9: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δράσεων του Προγράμματος 





2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Νομοθέτημα 

























Έλεγχος Υφιστάμενων βιομηχανιών 























Συμμόρφωση βιομηχανιών σύμφωνα με τα νέα όρια εκπομπής 










Ολοκλήρωση έργων συμπλήρωσης και αποπεράτωσης της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων του Αμυνταίου 



Εν εξελίξει δράσεις για τη διαχείριση και επεξεργασία αστικών, κτηνοτροφικών και 
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 


Προγραμματιζόμενες δράσεις για τη διαχείριση και επεξεργασία αστικών, 
κτηνοτροφικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο Α Αρχικός Κατάλογος II για οργανικές ενώ¬ 
σεις στην Λίμνη Βεγορίτιδα, τη Λίμνη Πετρών και τον Πο¬ 
ταμό Σουλού 

Κεφάλαιο Β Συγκεντρώσεις οργανικών ουσιών στην Λί¬ 
μνη Βεγορίτιδα, τη Λίμνη Πετρών και τον Ποταμό Σουλού 
Κεφάλαιο Γ Βιομηχανίες στην ευρύτερη περιοχή της Λί¬ 
μνης Βεγορίτιδας 

Κεφάλαιο Δ Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στην Λί¬ 
μνη Βεγορίτιδα, τη Λίμνη Πετρών και τον Ποταμό Σουλού 
Κεφάλαιο Ε Συγκεντρώσεις άλλων παραμέτρων στην Λί¬ 
μνη Βεγορίτιδα, τη Λίμνη Πετρών και τον Ποταμό Σουλού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ II ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, 

ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΟΥΛΟΥ 

ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ II 

1 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο 

2 1,1,2,2-Τετραχλωροαιθάνιο 

3 1,1,2-Τ ριχλωρο-1,2,2,-Τ ριφθοροαιθάνιο 

4 1,1,2-Τριχλωροαιθάνιο 

5 1,1 -Διχλωροαιθάνιο 

6 1,1 -Διχλωροαιθυλένιο 

7 1,1 -Διχλωροπροπένιο 

8 1,2- Διχλωροαιθυλένιο -οίε 

9 1,2- Διχλωροαιθυλένιο-ίΓαπε 

10 1,2,3-Τριχλωροβενζόλιο 

11 1,2,4,5-Τετραχλωροβενζόλιο 

12 1,2,4-Τριχλωροβενζόλιο 

13 1,2-Διβρωμοαιθάνιο 

14 1,2-Διχλωροαιθυλένιο 

15 1,2-Διχλωροβενζόλιο 

16 1,2-Διχλωροπροπάνιο 

17 1,3,5-Τριμεθυλοβενόλιο 

18 1,3-Διχλωρο-2-προπανόλη 

19 1,3-Διχλωροβενζόλιο 

20 1,3-Διχλωροπροπάνιο 

21 1,4-Διχλωροβενζόλιο 

22 1 -Χλωρό- 2,4-Δινιτροβενζόλιο 

23 1-Χλωρο-2-νιτροβενζόλιο 

24 1-Χλωρο-3-νιτροβενζόλιο 

25 1-Χλωρο-4-νιτροβενζόλιο 

26 1-Χλωροναφθαλίνη 

27 2-(2-βουτοξυαιθοξυ) αιθανόλη 

28 2-(2-μεθοξυαιθοξυ) αιθανόλη 

29 2,2-Διχλωροπροπάνιο 

30 2,3-Διχλωροπροπένιο 

31 2,4 ϋ (περιλαμβανομένων των 2,4 ϋ-αλάτων και 
2,4 ϋ-εστέρων) 

32 2,4,5 Τ (περιλαμβανομένων των 2,4,5 Τ-αλάτων 
και 2,4,5 Τ-εστέρων) 

33 2,4-Διχλωροφαινόλη 

34 2-αμινο-4χλωροφαινόλη 

35 2-χλωροαιθανόλη 

36 2-Χλωροανιλίνη 

37 2-χλωρο-τολουιδίνη 

38 2-Χλωροτολουόλιο 

39 2-χλωροφαινόλη 

40 3- χλωροανιλίνη 

41 3-χλωρο-1 προπένιο 

42 3-χλωροτολουόλιο 


_ ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ II _ 

43 3-χλωροφαινόλη 

44 4 (ρ3Γ3)-νονυφαινόλη 

45 4- χλωροανιλίνη 

46 4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη 

47 4,4-μεθυλενοδιανιλίνη 

48 4-βουτιλο-2,6, διμεθυλο 3,5-δινιτροακετοφινόνη/ 
τριτοταγής 

49 4-χλωρο-2 νιτροαναλίνη 

50 4-χλωρο-2-νιτροτολουόλιο 

51 4-χλωρο-3 μεθυλοφαινόλη 

52 4-χλωρο-ο-κρεζόλη 

53 4-Χλωροτολουόλιο 

54 4-χλωροφαινόλη 

55 5-βουτιλο-2,4,6-τρινιτρο-μεταξυλόλιοτριτοταγές 

56 ΑΙβοΙιΙογ 

57 ΑζίηρΙιοδθΙΙτγΙ 

58 ΑζίηρΙιοεπίθΙΐΊγΙ 

59 ΒυΙγΙάθηζθηθ-5Θ0 

60 ΒυΙγΙάΘηζθηθ-Ιθά 

61 ΟΜοπά3ζοη 

62 ΟΙιΙοΓοίΘηνίηρΙιοε 

63 ΟΜοΐΌίοΙυΐΌΠ 

64 ΟΓιΙοτργτίίοΒ 

65 ΟΙπίΓοάαηθ 

66 ΟουπίΒρΙιοδ 

67 Ογ3Π3ΖΙΠ 

68 0θί5θρΓθργΙ-3ΐΓ3Ζίη 

69 ΟθίτίθΙΟοη 

70 0θ5βΙΙπγΓ3ίΓ3ζίη 

71 ΟίοΙτΙοΓρΓορ 

72 0ίπΐθ1ίιθ3ΐθ 

73 ΟίευΙίοΙοη 

74 ΟίυΓοη 

75 Εηάηη αΙάθΙιγάθ 

76 Εηάπη Κθίοηθ 

77 ΡθηΪΓΟΐΙπϊοπ 

78 ΡθηΙάίοη 

79 θ ρΐ30 ΗI ο γ (συμπεριλαμβανομένου του Η6ρΐ3θΙπΙοΓ 
θροχίάθ) 

80 ΙδορίΌΐυΐΌη 

81 ϋηυΓοη 

82 ΜΟΡΑ 

83 ΜθοορΓορ 

84 ΜθπηρΙιοδ 

85 Μ6ί3πιίΐΓοη 

86 ΜθΙΙΐ3ηηίάορΙιοδ 

87 ΜβΙΙιοχγοΙτΙοΓ 

88 ΜθίοάΓοηηυΓοη 

89 ΜοηοΙίπυτοη 

90 ΟπίθΐΙτοΗΐθ 

91 ΟχγάθίτίθΙοη-πίθΙάγΙ 

92 ΡΑΗ 

93 Ρ3Γ3 ίθά οκτυφαινόλες 

94 ΡΟΒ 

95 ΡΙιοχίη 

96 ΡΓοηηΘίΓγη 

97 Ρτορ3πίΙ 

98 ΡΓοργΙάθηζθηΘ-π 

99 ΡγΓβζοη 

100 ΤθΓάυΙΙιγΙαζίη 

101 ΤΓίΒζοράοδ 

102 Τ ΓΪοΙηΙοΓίοπ 
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ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ II ΑΡΧΙΚΗ ΛΙΣΤΑ II 


103 ΤπίΙυΓΗΐίη 

104 Αιθυλενοδιαμινοτετραοξεικό τετρανάτριο 

105 Αιθυλοβενζόλιο 

106 Αιθυλ-παράθειο 

107 Ακετονιτρίλιο 

108 Ακετοοξικός αιθυλεστέρας 

109 Ακρυλαλδεΰδη 

110 Ακρυλαμίδιο 

111 Ακρυλικό οξύ 

112 Ακρυλικός 2-αιθυλεξυλεοτέρας 

113 Ακρυλονιτρίλιο 

114 Ανθρακένιο 

115 Ανιλίνη 

116 Αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας) 

117 Ατραζίνη 

118 Βενζιδίνη 

119 Βενζο( 9 ,ό,ί)περυλένιο 

120 Βενζο(Ι<)φθορανθένιο 

121 Βενζο(α)πυρένιο 

122 Βενζο(β)φθορανθένιο 

123 Βενζόλιο 

124 Βενζολίου, Ο10-13-αλκυλοπαράγωγα 

125 Βενζυλιδενοχλωρίδιο (α,α-διχλωροτολουόλιο) 

126 Βενζυχλωρίδιο 

127 Βινυλοχλωρίδιο 

128 Βουτ-2-υνο-1,4-διόλη 

129 Βουτά-1,3-διένιο 

130 Βουτιλο-μεθυλικός αιθέρας τριτοταγής 

131 Βρωμιούχος διφαινυλαιθέρας 

132 Β ρω μο βενζόλιο 

133 Βρωμοφόρμιο 

134 Βρωμοχλωρομεθάνιο 

135 Διαιθυλαμίνη 

136 Διβουτιλο-διοξείδιοτου κασσίτερου 

137 Διβουτιλο-διχλωρο κασσίτερος 

138 Διβουτιλο-κασσιτερικά άλατα 

139 Διβρωμομεθάνιο 

140 Διβρωμοχλωρομεθάνιο 

141 Διμεθυλαμίνη 

142 Δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας 

143 Διφαινυλ-αιθέρας, οκταβρωμιούχο παράγωγο 

144 Διφαινυλαμίνη 

145 Διφαινύλιο 

146 Διχλωροανιλίνες 

147 Διχλωροβενζιδίνες 

148 Διχλωροβρωμομεθάνιο 

149 Διχλωροδι-ισοπροπυλαιθέρας 

150 Διχλωρομεθάνιο 

151 Διχλωρονιτροβενζόλια 

152 Δυσοκυανικό μεθυλενοδιφαινύλιο 

153 Εδετικό οξύ 

154 Ενδοσουλφάνιο-α 

155 Ενδοσουλφάνιο-β 

156 Εξαφθοροαργιλικότρινάτριο 

157 Εξαχλωροαιθάνιο 

158 Επιχλωρυδρίνη 

159 Θειικό δις(υδροξυλαμμώνιο) 

160 Ινδενο(1,2,3,οό) πυρένιο 

161 Ισοπροπυλοβενζόλιο 

162 Κατιόντριμπουτυλτίνης 

163 Κουμένιο 


164 Κυκλοεξάνιο 

165 Λινδάνιο, γόμα ισομερές 

166 Μαλάθειο 

167 Μεθακρυλικό οξύ 

168 Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας 

169 Μεθυλο-μ-φαινυλενοδιαμίνη 

170 Μεθυλ-παράθειο 

171 Ναφθαλένιο 

172 Ναφθαλίνη 

173 Νιτριλοτριοξικότρινάτριο 

174 Νιτροβενζόλιο 

175 Νονυφαινόλες 

176 Ξυλένια (μείγμα εμπορίου των ισομερών) 

177 Οκτυφαινόλες 

178 Οξικός 2-μεθοξυαιθυλεστέρας 

179 Οξικός βινυλεστέρας 

180 Οξικός μεθυλεστέρας 

181 Παράγωγατριμπουτυλτίνης 

182 Παραθείο 

183 Πεντανόλη 

184 Πενταχλωροβενζόλιο 

185 Πενταχλωροφαινόλη 

186 Πιπεραζίνη 

187 Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 

188 Προπανιόλη 

189 Σιμαζίνη 

190 Στυρένιο 

191 Τετραβουτυλοκασσίτερος 

192 Τετραχλωράνθραξ 

193 Τολουόλιο 

194 Τριβουτυλο-οξειδο κασσιτέρου 

195 Τριφαινολ-υδροξείδιο του κασσίτερου 

196 Τ ριφαινυλο-οξικός κασσίτερος 

197 Τ ριφαινυλο-χλωριούχος κασσίτερος 

198 Τριφθοραλίνη 

199 Τριχλωροαιθάνιο 

200 Τριχλωροβενζόλιο (εμπορίου) 

201 Τριχλωροφαινόλη 

202 Υδρίτης της χλωράλης 

203 Υδροϋπεροξείδιο του τριτοταγούς βουτιλίου 

204 Υπερβαρικό οξύ, άλας ναρτίου 

205 Φαινόλη, χημικώς καθαρή 

206 Φθαλικό βενζυλοβουτίλιο 

207 Φθαλικό δι(2-αιθυλεξύλιο) ΩΕΗΡ 

208 Φθαλικός διβουτυλεστέρας 

209 Φθαλικός διοκτυλεστέρας 

210 Φθορανθένιο 

211 Φθορίδιο του υδρογόνου 

212 Φωσφορικό τριβουτύλιο 

213 Χλωρίδιοτου (3-χλωρο-2-υδροξυπροπύλο) 
τριμεθυλαμμώνιο 

214 Χλωρίδιοτου 2,3 εποξυπροπυλοτριμεθυλαμμώνιο 

215 Χλωρίδιοτου διμεθυλοδιδεκαοκτυλαμμωνίου 

216 Χλωροαλκάνες 

217 Χλωροβενζόλιο 

218 Χλωρο-κυανουρικό οξύ 

219 Χλωροναφθαλίνες (εμπορίου) 

220 Χλωρονιτροτολουόλια 

221 Χλωροξικόοξύ 

222 Χλωροπρένιο 

223 Χλωροτολουιδίνες 

224 Χλωροφόρμιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, 
ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΟΥΛΟΥ 


Οργανικές-Τοξικές Ενώσεις στη Λίμνη Βεγορίτιδα και τον Ποταμό Σουλού 


ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (υγρή στήλη) 


Όριο 

ανίχνευσης 

Οκτώβριος 

1998 

Φεβρουάριος 

1999 

Ιούνιος 

1999 

Σεπτέμβριος 

1999 

Μέσος 

όρος 

Αριθμός 

δειγμάτων 

1,1-ϋίοάΙοΐΌθΙΙΐθηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ϋίοΐΊΐοΐΌΓηθΙόαηΘ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΙΓ3Π5- 1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθΙόθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Ι,Ι-ϋίοάΙοΐΌθΙΙιαηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

οίε-1,2- ΟίοΙιΙοΓΟθίΙίθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

2,2-ϋίοΙιΙθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΒΓοηιοοΙιΙθΓθΓτΐθΙΙΐ3ηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,1,1 -Τ ΓϊοΙηΙοΓοβίΐΊθηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Βθπζθπθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,2-ϋΙθΙΐΙθΓθρΓθρ3ηΘ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

0ίόΓ0ΓΠ0ΓηθΐΙΐ3ηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟίοΙιΙθΓθόΓθΓηοΓηθΙΙΐ3ηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,1 -ΟίοΓιΙοΓορτορβηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΤοΙυθΠθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,1,2-ΤπεΐΊΐοΐΌΘΐΙΐ3ηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,3-ϋΙθΙΐΙθΓθρΓθρ3ηΘ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Οί0ΓΟΓΠΟθΙΐΙθΓΟΓΤΙΘΐΙΐ3ηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,2-ϋΙόΓθΐηοθΙΙΐ3ηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟόΙοΓοόΘηζθηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΕίόγΙόθηζθηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

(ηη + ρ)-ΧγΙθΠΘ5 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ο-ΧγΙθηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΒΐΌΐτιοίοιτη 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΙεορΓοργΙόΘηζθΠθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΒΓοηηοόθηζθηθ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

η-ΡΓοργΙόθηζθηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

2-ΟάΙοΐΌΐοΙυθΠθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

4-ΟόΙθΓθΙοΙυθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΙθίΤ-ΒυΙγΙόΘηζθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,3,5-ΤπηΐθΙΙινΙόθηζθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

5θο-ΒυΙγΙόΘηζθηθ 

0,25 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,3-ϋίοΙιΙθΓθόΘηζθηΘ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,4-ϋίοΙιΙθΓθόθηζθηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,2-ϋΙοΙιΙθΓθόθηζθηΘ 

0,1 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Ν3ρΙΙΐ3ΐΘηθ 

0,05 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

1,2,3-ΤποΙιΙοΐ'οόθηζθηθ 

0,01 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Ηθρΐ3θΙΐΙθΓ 

0,002 

0,01 

πό 

πό 

πό 

0,004 

4 

ΗθρΪ3θΤΐΙθΓ θροχίόθ 

0,002 

0,011 

πό 

πό 

πό 

0,004 

4 

α-ΕηόοευΙίβη 

0,002 

0,013 

πό 

πό 

πό 

0,005 

4 

β-ΕπάοευΙίβη 

0,002 

& 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Εηάπη αΐόθάγάθ 

0,002 

πό 

πό 

0,005 

πό 

0,003 

4 

ΜθΙόοχγοΙιΙοΓ 

0,002 

& 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

Εηάπη ΚθΙοπθ 

0,002 

& 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

Μθ103Γηί00ρΙΐ05 

0,005 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Μθνίηρόοε 

0,005 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

0ΓΠΘΐ003ΐθ 

0,05 

πό 

πό 

& 

πό 

πό 

3 

ΟθγπθΙοπ (0 + 5) 

0,005 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ϋθΓηθΙοη-8-ΜθΙΙιγΙ 

0,005 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Οί(ΤΙθίΙΐ03ίθ 

0,005 

πό 

πό 

πό 

0,013 

0,007 

4 

ϋίευίίοΐοη 

0,003 

0,005 

πό 

πό 

πό 

0,004 

4 

Ρ3Γ3ΐ0ίθΠ ΓΠθΙΙΐγΙ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

0,006 

0,004 

4 

ΡθηιΐΓοΐΗιίοπ 

0,003 

πό 

0,005 

πό 

πό 

0,004 

4 

Μ3ΐ3ΐόίοη 

0,003 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΡθπΙΜοπ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Ρ3Γ3ΐόίοη θΐΓιγΙ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΤΠ3Ζ0ρ003 

0,003 

πό 

πό 

0,004 

0,046 

0,014 

4 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (υγρή στήλη) 


Όριο 

ανίχνευσης 

Οκτώβριος 

1998 

Φεβρουάριος 

1999 

Ιούνιος 

1999 

Σεπτέμβριος 

1999 

Μέσος 

όρος 

Αριθμός 

δειγμάτων 

ΑζίηρΙιοε ηίθΙΙτγΙ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

0,004 

0,003 

4 

Αζίηράοε θΐύγΐ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟουιτιαρΙτοδ 

0,003 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟθίεορΓοργΙαίΓαζίπ 

0,2 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΜθΐαιηίίΓοη 

0,2 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟΝοπόαζοη 

0,2 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ϋθ3θίΙΐγΙ-3ΐΓ3ΖίΠ 

0,2 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

8ίιτΐ3ζίη 

0,025 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

0γ3Π3ζίη 

0,025 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΟόΙοΓΟΙοΙυΓοη 

0,04 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΑίΓ3ζίη 

0,025 

πό 

πό 

0,025 

πό 

0,025 

4 

ΜοηοΙίηυΐΌΠ 

0,04 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ϋιυΓοη 

0,04 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΜθΐοόΓοιτιυΓοη 

0,04 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΤθΓόυΐγΐ3ζίη 

0,025 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

Είπυωπ 

0,04 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΡΐΌΓΠθΙΠΠ 

0,025 

πό 

πό 

πό 

πό 

πό 

4 

ΡΙίοχϊγπ 

& 

& 

& 

πό 

πό 

πό 

2 

πό : μη ανιχνεύσιμο 

& : προβλήματα με την αναλυτική 
μέθοδο 






Οργανικές-Τοξικές Ενώσεις στη Λίμνη Βεγορίτιδα και τον Ποταμό Σουλού 


ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΥΛΟΥ 


Όριο 

ανίχνευσης 

Οκτώβριος 

1998 

Φεβρουάριος 

1999 

Ιούνιος 

1999 

Σεπτέμβριος 

1999 

Μέσος 

όρος 

Αριθμός 

δειγμάτων 

1,1-ϋίθόΙθΓΟθΙόΘΠΘ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΟίοόΙοΓοπίθΙΙταηΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1Γ3Π5- 1,2- ΟίοΙτΙοΓΟΘίΙτθηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,1-Οίθ0ΙθΓΟθ103ΠΘ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

οίε-1,2- ΟίοόΙοΓΟθΙΙίθηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

2,2-ϋίοΙιΙθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΒΐΌΓηοοΝοΓοιτίθΙΙιβηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,1,1-ΤποόΙθΓθθΙΙΐ3ηθ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

Βθπζθπθ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,2-ΟίοΙιΙθΓορΓορ3ηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΟίόΐΌίποηίθΙΙτεηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΟίοΙτΙθΓθόΓθΓηοΓΠΘΐΙΐ3ηθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,1-ϋίθόΙθΓθρΓθρθΠΘ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΤοΙυθΠθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,1,2-Τ ποάΙοΐΌθΙΙίΒηθ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,3-ϋίοΙιΙθΓορΓορ3ηθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΟίόΓοητοοόΙοΓοηΐθίΙτβηθ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,2-0ί0ΓΟΓΠΟθΙΙΐ3ηΘ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΟΟΙΟΓΟόθΠΖΘΠΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΕΙΙιγΙόθηζθηθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

(ΠΊ + ρ)-ΧγΙθΠΘ5 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ο-ΧγΙθηθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΒΐΌΐτιοίοιτη 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΙεορΓοργΙόθπζθΠθ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΒΐΌΓΠΟόθΠΖΘΠΘ 

0,1 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

η-ΡΓοργΙόθηζθΠΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

2-ΟόΙθΓθίοΙυθΠθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

4-ΟΙτΙοΓοίοΙυθηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

ΙθΓΐ-ΒυίγΙόθηζθΠθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,3,5-ΤΓίΓΠ6ΐΙιγΙόΘηζθηθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

5θθ-ΒυίγΙόθηζθΠθ 

0,25 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,3-ϋίοΙιΙθΓθόθηζθηΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 

1,4-ϋίοΙιΙθΓθόθηζθηΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

πό 

πό 

3 
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ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΟΥΛΟΥ 


Όριο 

ανίχνευσης 

Οκτώβριος 

1998 

Φεβρουάριος 

1999 

Ιούνιος 

1999 

Σεπτέμβριος 

1999 

Μέσος 

όρος 

Αριθμός 

δειγμάτων 

1,2-ϋίσόΙθΓθόθηζΘηθ 

0,1 

- 

ηό 

πό 

ηό 

ηό 

3 

ΝαρίόαΙθΠΘ 

0,05 

- 

πό 

πό 

ηό 

ηό 

3 

1,2,3-ΤπσΝοΓοόθηζθηθ 

0,01 

- 

πό 

πό 

ηό 

ηό 

3 

ΗθρΙαοΝοΓ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

ΗθρΙαοΙιΙοΓ θροχίόθ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

α-ΕηόοευΙίαη 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

β-ΕηόοευΙίβπ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

ΕηόΓίη αΐόβύγόθ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

ΜθΙόοχγσΙιΙοΓ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

Εηόπη ΚθΙοηθ 

0,002 

- 

πό 

ηό 

ηό 

ηό 

3 

Μθ103Γηί00ρΙΐ05 

0,005 







Μονίηράοε 

0,005 







Οπίθίάοαίθ 

0,05 







ΟΘίτίθίοη (0+3) 

0,005 







Οθηΐθίοη-3-Μ6ΐΙιγΙ 

0,005 







ϋιτηθίόοαίθ 

0,005 







ϋίευίίοίοη 

0,003 







Ρ3Γ3ΐ0ίθΠ ιτίθΐόγΐ 

0,003 







ΡθηίίΓοΙόίοη 

0,003 







Μ3ΐ3ίΙιίοη 

0,003 







ΡθηΙόίοη 

0,003 







Ρ3Γ3ΐόίοη θΐόγΐ 

0,003 







ΤΠ3ΖσρΙΐ05 

0,003 







Αζίηράοε ΓΠθίΡιγΙ 

0,003 







Αζίηρύοε θίύγΙ 

0,003 







ΟουτηαρΙιοε 

0,003 







θΘίεορΓοργΐ3ΐΓ3ζίη 

0,2 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

Μθΐ3ΓΠίΐΓ0Π 

0,2 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΟΝοηόαζοη 

0,2 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

0θεθ(όγΙ-3ΐΓ3ζίη 

0,2 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

δίτπΒζίη 

0,025 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

Ογβηαζίη 

0,025 

- 

0,046 

ηό 

+ 

0,036 

2 

ΟΙιΙοΐΌίοΙυΐΌη 

0,04 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΑΐΓ3ζίη 

0,025 

- 

πό 

0,065 

+ 

0,045 

2 

ΜοηοΙίηυωη 

0,04 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΏιυΓοη 

0,04 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΜθΙοόΓΟίηυΓοη 

0,04 

- 

0,04 

ηό 

+ 

0,04 

2 

ΤθΓόυΙγίΒζίη 

0,025 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ϋηυτοη 

0,04 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΡΓΟιτίθίΓίη 

0,025 

- 

πό 

ηό 

+ 

ηό 

2 

ΡΡιοχϊγπ 

& 

- 

& 

ηό 

+ 

ηό 

1 

ηό : μη ανιχνεύσιμο 

& : προβλήματα με την αναλυτική 
μέθοδο 






Οργανικές - Τοξικές Ενώσεις στη Λίμνη Βεγορίτιδα και τον Ποταμό Σουλού 


ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (υγρή στήλη) 

ΡΟΒ'ε 

Όριο 

ανίχνευσης 

Δεκέμβριος 99 

Ιανουάριος 

2000 

Μάιος 2000 

2,4,4'-ΤποΙιΙθΓθ-όίρΐΊθηγΙ μρ/ΙΙ 

0,0005 

ηό 

ηό 

0,0018 

2,2',5,5'-ΤθΐΓ3θΜοΐΌ-όίράβηγΙ » 

0,0005 

ηό 

0,012 

0,0016 

2,2',4,5,5'-Ρθηί3θΙιΙθΓθ-όίρόθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

0,0022 

2,2',3,4,5-Ρθηί3θΙιΙθΓθ-όίρΙΐΘηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

ηό 

2,3,4,4',5-ΡΘηί3θΙιΙθΓθ-όίρΐΊΘηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

0,0018 

2,2',4,4',5,5'-ΗθΧ3θΝοΐΌ-6ίρΙΐθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

0,0014 

2,3,3',4,4'-Ρθηί3θΙιΙθΓθ-όίρόθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

- 

2,2',3,4,4',5-ΗθΧ3θΙιΙθΓθ-όίρΙΐθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

0,0017 

2,2',3,4,4',5,6-Ηθρΐ3θΙιΙοΐΌ-όίρΙΐθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

ηό 

2,2',3,3',4,4'-ΗθΧ3θΙιΙθΓθ-όίρΙΐθηγΙ » 

0,0005 

ηό 

ηό 

ηό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ (υγρή στήλη) 

ΡΟΒ'5 

Όριο 

ανίχνευσης 

Δεκέμβριος 99 

Ιανουάριος 

2000 

Μάιος 2000 

2,3,3',4,4',5-ΗβΧ3θΙιΙθΓθ-βΙρΐΊθηγΙ » 

0,0005 

πά 

πά 

πά 

2,2',3,4,4',5,5'-ΗΘρί3θΐΊΐθΓθ-όΙρΐΊΘηγΙ » 

0,0005 

πά 

πά 

0,0012 

3,3',4,4',5,5'-Η6Χ3θΙιΙθΓθ-βΙρΙΐθηγΙ » 

0,0005 

πά 

πά 

πά 

2,2',3,3',4,4',5-ΗθρΙαοΙιΙθΓθ-όΙρΙτθηγΙ » 

0,0005 

πά 

πά 

πά 

2,2',3,3',4,4',5,5'Όοΐ3θΙ"ΐΙθΓθβΙρΙΐθηγΙ» 

0,0005 

πά 

πά 

πά 

ΡΟΒ’ς σύνολο » 

0,0005 

πά 

πά 

0,0117 

Φυτοφάρμακα οργανοχλωριωμένα 





α-ΗΟΗ μρ/ΙΙ 

0,003 

πά 

0,016 

0,005 

β-ΗΟΗ 

0,005 

πά 

πά 

0,035 

γ-ΗΟΗ (ϋπάΒΠθ) » 

0,004 

πά 

0,019 

0,039 

δ-ΗΟΗ 

0,005 

πά 

πά 

πά 

Ηθρΐ3θΜθΓ » 

0,007 

πά 

0,078 

πά 

ΑΙάππ » 

0,003 

πά 

πά 

πά 

Φυτοφάρμακα οργανοχλωριωμένα 





Ηθρΐ3θΙιΙθΓ Εροχίάθ μς)/1ί 

0,004 

πά 

πά 

πά 

α-Επάοδ » 

0,003 

πά 

πά 

0,003 

ΛΑ'-ΏϋΕ 

0,003 

πά 

0,008 

0,005 

ϋίθΙάππ » 

0,003 

πά 

πά 

πά 

Επάππ » 

0,016 

πά 

πά 

πά 

ά-Επάοε » 

0,005 

πά 

πά 

πά 

4,4 - Οϋϋ 

0,004 

πά 

πά 

πά 

Επάππ 3ΐά. » 

0,003 

πά 

πά 

0,016 

4,4 - ϋϋΤ 

0,003 

πά 

πά 

0,010 

Επάοδ 3υΙί. » 

0,006 

πά 

πά 


ΜθΙΙποχγοΙιΙοΓ » 

0,012 

πά 

πά 

πά 

ΕπάΓίπ ΚθΙοπθ » 


πά 

πά 

πά 

Τριαζίνες 





0θ3θΙΙιγΙ-3ΐΓ3ζΙη6 μρ/ΙΙ 

0,001 

πά 

πά 


δίΓηβζίηθ » 

0,0005 

πά 

πά 


ΑΙΓ3ΖΙΠΘ » 

0,0005 

πά 

πά 


ΤθΓάυΙγΙαζίπθ » 

0,0008 

πά 

πά 


ΜθίΓγάυζίπ » 

0,001 

πά 

πά 


ΡΓΟΓΠθίΓγη » 

0,001 

πά 

πά 


Φυτοφάρμακα οργανοφωσφορικά 





ϋΐβζίποπ μ0/11 

0,01 

πά 

πά 


0ίΓΠθΙάθ3ΐθ » 

0,04 

πά 

πά 


ΟΝοΓργπίοε-ΕΙ » 



πά 


ΡθπϊΗϊοπ » 





Ρ3Γ3ΐΙιίοη-Ε{ » 





ΜβΐΝάβΙΝοη » 





ΡίπηηΙρίΊοε-Μθ » 




ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Λιγνιτικό Κέντρο Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου Δ.Ε.Η. 

Δραστηριότητα 

Λιγνιτωρυχείο 

Δυναμικότητα 

Η δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη εκτείνεται σε έκταση 50 Κιπ 3 και απασχολεί 
περίπου 700 εργαζόμενους. 

Υγρά Απόβλητα 

Τα απόβλητα αποτελούνται από τα λύματα του προσωπικού και τα 
αντλούμενα ύδατα για την προστασία του ορυχείου. Η εκτιμώμενη ποσότητα 
των λυμάτων του προσωπικού είναι 28 πι 3 /ά και σύμφωνα με την ΜΠΕ 3000 - 
4000 πτ 3 /1τ αντλούμενα ύδατα (σύμφωνα με στοιχεία της διεύθυνσης για την 
υφιστάμενη κατάσταση 17000 ιτι 3 /ά). 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Ποταμός Σουλού 
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Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Δεν εφαρμόζεται επεξεργασία πριν την διάθεση των υγρών αποβλήτων 


Αδειοδότηση 

Η αδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμει' 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Ατμοηλεκτρικός σταθμός Αγ. Δημητρίου 

Δραστηριότητα 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρατμού από τη καύση 
λιγνίτη 

Δυναμικότητα 

4x300 Μ\Α/, 700 εργαζόμενοι 

Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα λύματα του προσωπικού και τα 
απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι κυρίως νερά ψύξης και 
νερά από το χώρο καύσης όπως τεφρολεκάνες και λέβητες. Η συνολική 
εκτιμώμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων είναι 1000 πι 3 /ά. 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, ψευδάργυρος, 
χρώμιο, κυανιούχες ενώσεις, φαινόλες 

Αποδέκτης 

Ποταμός Σουλού 


Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων αποτελούνται από μια μονάδα παρατεταμένου 
αερισμού για την επεξεργασία των λυμάτων του προσωπικού και μια μονάδα φυσικοχημικής 
επεξεργασίας για τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας. _ 


Αδειοδότηση 

Η αδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμει' 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Ατμοηλεκτρικός σταθμός Καρδιάς 

Δραστηριότητα 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρατμού από τη καύση 
λιγνίτη 

Δυναμικότητα 

4x300 Μ\Α/, 700 εργαζόμενοι 

Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα λύματα του προσωπικού και τα 
απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι κυρίως νερά ψύξης και 
νερά από το χώρο καύσης όπως τεφρολεκάνες και λέβητες. Η συνολικά 
εκτιμώμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων είναι 1000 πι 3 /ά. 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, ψευδάργυρος, 
χρώμιο, κυανιούχες ενώσεις, φαινόλες 

Αποδέκτης 

Ποταμός Σουλού 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα λύματα του προσωπικού επεξεργάζονται σε μονάδα παρατεταμένου αερισμού και τα υγρά 
απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία επεξεργάζονται σε μονάδα 
φυσικοχημικής επεξεργασίας. _ 


Αδειοδότηση 

Διάθεση υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Απόφαση 9128/21.8.1979 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Ατμοηλεκτρικός σταθμός Πτολεμαϊδας 

Δραστηριότητα 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρατμού από τη καύση 
λιγνίτη 

Δυναμικότητα 

2x620 Μ\Α/, 350 εργαζόμενοι 

Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα λύματα του προσωπικού και τα 
απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, που είναι κυρίως νερά ψύξης και 
νερά από το χώρο καύσης όπως τεφρολεκάνες και λέβητες. Η συνολικά 
εκτιμώμενη ποσότητα υγρών αποβλήτων είναι 500 ηη 3 /Τι. 
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|Αποδέκτης 


| Ποταμός Σουλού 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα νερά ψύξης διατίθονται στο ποταμό χωρίς επεξεργασία. Τα λύματα του προσωπικού 
επεξεργάζονται σε μονάδα παρατεταμένου αερισμού και τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από 
τεφρολεκάνες ή λέβητες επεξεργάζονται σε μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας. _ 


Αδείοδότηση 

Σύμφωνα με τη Νομαρχιακή Απόφαση 15058/2.12.1992, άδεια διάθεσης ισχύει μόνο για τα λύματα 
του προσωπικού της μονάδας. _ 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Ατμοηλεκτρικός σταθμός Αμυνταίου (Φιλώτα) 

Δραστηριότητα 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρατμού από τη καύση 
λιγνίτη 

Δυναμικότητα 

500 περίπου εργαζόμενοι 

Υγρά Απόβλητα 

Συνολικά εκτιμώμενη ποσότητα 10500 πιή'ά (επιπρόσθετα 5000 πι^/ά 
επιφανειακές απορροές) 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά, ψευδάργυρος, 
χρώμιο, κυανιούχες ενώσεις, φαινόλες 

Αποδέκτης 

Ποταμός Αμύντας μέσο της αποστραγγιστικής τάφρου Χειμαδίτιδας 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα λύματα του προσωπικού επεξεργάζονται σε μονάδα παρατεταμένου αερισμού και τα υγρά 
απόβλητα που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία επεξεργάζονται σε μονάδα 
φυσικοχημικής επεξεργασίας _ 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Δημοτικά Σφαγεία Πτολεμαϊδας 

Δραστηριότητα 

Σφαγείο 

Δυναμικότητα 

1000 ζώα ανά μήνα 

Υγρά Απόβλητα 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Ποταμός Σουλού 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Δεν εφαρμόζεται επεξεργασία πριν την διάθεση των υγρών αποβλήτων 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Δημοτικά Σφαγεία Αμυνταίου 

Δραστηριότητα 

Σφαγείο 

Δυναμικότητα 

6000 Ιπ κρέατος/γΘ3Γ 

Υγρά Απόβλητα 

120 ιπ 3 /ά (πΐ3χ 288 πι 3 /ά) 

ΒΟϋ 5 : 1700 πις|/Ι 

33 : 800 ΠΊ9/Ι 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Ποταμός Αμύντας 
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Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα απόβλητα, εκτός από το αίμα που συγκεντρώνεται ξεχωριστά, υφίστανται προεπεξεργασία. 
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά τα απόβλητα έπειτα από την προεπεξεργασία προβλέπεται να 
οδηγηθούν στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Αμυνταίου. Λόγω της μη 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης Αμυνταίου, στη παρούσα φάση τα λύματα διατίθενται απευθείας 
στον ποταμό Αμύντα. _ 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Οινοποιείο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου 

Δραστηριότητα 

Οινοποιείο 

Δυναμικότητα 

1500 - 2000 Ιη/γθ3Γ 

Υγρά Απόβλητα 

30 πι 3 /ά 

ΒΟϋ 5 : 600 ΓΠ9/Ι 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Δίκτυο αποχέτευσης Αμυνταίου - Ποταμός Αμύντας 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα υφίστανται προεπεξεργασία πριν οδηγηθούν στο δίκτυο αποχέτευσης 
Αμυνταίου. _ 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Φουρκιώτης 

Δραστηριότητα 

Τυροκομείο 

Δυναμικότητα 

Εποχιακή λειτουργία (Φεβ-Σεπ) 2-3 Ιη γάλα/ά 

Υγρά Απόβλητα 

30 - 45 ϊττΤά 

ΒΟϋ 5 : 80 - 120 1<0/ά 

33 : 10 - 15 Κρ/ά 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Ρέμα Αετός 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 
Έχει κατασκευαστεί εγκατάσταση ενεργού ιλύος 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Νταμπίζας 

Δραστηριότητα 

Τυροκομείο 

Δυναμικότητα 

Εποχιακή λειτουργία (Φεβ-Σεπ) 2,5-3 Ιη γάλα/ά 

Υγρά Απόβλητα 

45 γπ 3 /0 

ΒΟϋ 5 : 120 Κρ/ά 

33 : 15 1<9/ά 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Δίκτυο αποχέτευσης Αετοχωρίου 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα απόβλητα διατίθονται στο αποχετευτικό δίκτυο Αετοχωρίου 
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Αδειοδό τηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Πατσίκας 

Δραστηριότητα 

Τυροκομείο 

Δυναμικότητα 

Εποχιακή λειτουργία (Φεβ-Σεπ) 1500 -1800 Ιπ γάλα/ά 

Υγρά Απόβλητα 

150 πν7ά 

ΒΟϋ 5 : 400 Κρ/ά 

33 : 50 1<9/ά 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Δίκτυο αποχέτευσης Κλεισούρας 


Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα απόβλητα διατίθενται στο δίκτυο αποχέτευσης της Κλεισούρας 


Αδειοδό τηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Σιδέρης Α.Ε. 

Δραστηριότητα 

Γ αλακτοβιομηχανία 

Δυναμικότητα 

45000 Ιη γάλακτος ανά χρόνο 

Υγρά Απόβλητα 

120 πν7ά 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

Οργανικό φορτίο, φώσφορος, αμμωνιακό άζωτο, ολικά στερεά 

Αποδέκτης 

Ποταμός Αμύντας 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Σε δευτεροβάθμια επεξεργασία υποβάλλονται τα νερά πλύσης (25 πι 3 /ά). Επισημαίνεται ότι από 
ελέγχους της Νομαρχίας η απόδοση της επεξεργασίας χαρακτηρίστηκε ως μη ικανοποιητική. 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 


Απογραφικό Έντυπο Βιομηχανικής Δραστηριότητας 

Βιομηχανία 

Δημοτική Επιχείρηση «Ξινό Νερό» 

Δραστηριότητα 

Εμφιάλωση νερού και αναψυκτικών 

Δυναμικότητα 

1100 φιάλες/ά (προγραμματίζεται αύξηση της δυναμικότητας εμφιάλωσης σε 
4000 φιάλες/ά). Η δημοτική επιχείρηση σχεδιάζει επίσης την κατασκευή νέου 
εργοστασίου εμφιάλωσης νερού δυναμικότητας 15000 έως 20000 φιάλες/ά 

Υγρά Απόβλητα 

60 πι 3 /ά (εκτιμώμενη ποσότητα για το νέο εργοστάσιο 325 πι 3 /ά κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού και 87 πι 3 /ά κατά τη διάρκεια του χειμώνα) 

Πιθανές ουσίες του 
καταλόγου II 

" 

Αποδέκτης 

Δίκτυο αποχέτευσης Ξινού Νερού - Ποταμός Αμύντας 


Επεξεργασία καί Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 

Τα απόβλητα διατίθονται στο τοπικό δίκτυο αποχέτευσης Ξινού Νερού χωρίς επεξεργασία. 


Αδείοδότηση 

Η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων εκκρεμεί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ, 
ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΟΥΛΟΥ 


ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ 



Μέσος 
όρος 1985 

Οκτ-98 

Φεβ-99 

Ιουν-99 

Σεπ-99 

Δεκ-99 

Ιαν-00 

Άργυρος Αρ 

μρ/Ιίΐ 






0 

0 

Αρσενικό Αε 

μρ/ΝΙ 

0,58 

3,98 

4,6 

3,22 

3,9 

12,1 

0 

Κάδμιο Οά 

μ9/1ϋ 






0 

0 

Χρώμιο Ογ 

μρ/ΙΙί 

0,66 





0,4 

0,4 

Χαλκός Ου 

μρ/Ιϋ 

0,64 





4,5 

1,3 

Νικέλιο Νί 

μ9/1ίΐ 

0,56 





1,7 

2,7 

Μόλυβδος Ρό 

μρ/ΙΙί 

1,46 





0,8 

1,6 

Βανάδιο V 

μ9/ΙϊΙ 

2,2 







Ψευδάργυρος Ζπ 

μρ/Ιίί 

13,4 





2 

1,9 

Τιτάνιο Τι 

μ9/1ϊΐ 

3,2 








Οργανοχλωριομένες ενώσεις ( 119/9 άτγ τηδΙΙβτ) στον πυθμένα της Λίμνης Βεγορίτιδας 

δΒίπρΙίπά δίΒΐίοπδ 

1 

2 

3 

8 

21 


ρ,ρ’-ϋϋΕ 

0,1 

0,1 

0,1 

1,1 

0,2 


ρ,ρ’ - ϋΟϋ 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


ρ,ρ’ - οοτ 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


ΣϋϋΤδ 

0,1 

0,1 

0,1 

1,9 

0,2 


ΟΒδ Νο 







101 (5) 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


118 (5) 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


153 (6) 

0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,1 


105 (5) 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


138 (6) 

πά 

0,1 

πά 

0,1 

πά 


156 (6) 

πά 

πά 

πά 

πά 

πά 


180 (7) 

πά 

0,1 

πά 

0,1 

πά 


ΣΡΟΒδ 

0,2 

0,4 

0,1 

0,4 

0,1 



ηά: μη ανιχνεύσιμο - Όριο ανίχνευσης 0.05 πρ/ρ άιτι 


Συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων (Π9/9 άιπ) στον πυθμένα της Λίμνης Βεγορίτιδας 


Σταθμοί 

δειγματοληψίας 

1 

2 

3 

4 

8 

11 

14 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

ΜοΙίπαΙε 

0,07 

ηό 

0,11 

ηό 

0,21 

ηό 

ηό 

ηό 

ηό 

0,05 

ηό 

ηό 

0,26 

ΤπίΙυταΙίπ 

ηό 

ηό 

ηό 

0,001 

ηό 
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X 

σ 

ί 
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Ω 
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1Ώ 
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ο 

ο 

Φ 

< 

Ο 

α 

■α 

ζ 

Ό 

* 

Ο 

> 

3 

ϋ 

π 

< 
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2 

α 

I 

Ό 

£ 

α 

Η; 

ζ 
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Φ 

ΙΟ 

'3 

α 

Η; 

Ζ 

Ό 

α 

ο 

9- 

Ο 

3 

0 
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ο 

ο 

ιύ 

ο 

ο 

1- 

σ 

ο 

0 

ο 

α 

I 

X 
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ϊ 

>■ 

ο 

Ι¬ 

ο 

0 

σ 
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•α 

3. 

ο 
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Γ- 
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- 
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Γ- 
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0» 
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ΟΜ 

ΟΜ 
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οο 

ΟΜ 

ΟΜ 

ΙΟ 

ΟΜ 

οο 

ΟΜ 

Γ- 

ΟΜ 

οο 

ΟΜ 

Ο) 

ΟΜ 

ο 

οο 

οο 

ΟΜ 
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οο 

οο 

οο 
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16/7/2000 


Μέση | 

| 18,02 | 

Ν 

Ν 

οο' 


οο 

ο' 

(Ο 

ν' 

Οϋ 

ιΟ_ 

02 

τι- 

ν' 

| 0,38 | 

| 595 I 

οο 

ο' 

| 72,91 | 

ΙΐΦΦ . 

ι,ϊ " 

| 3,86 I 

| 244,67 | 

1 ' ! ^ : 

οο 

02 

ΟΟ 

(22 

Ο 


| 142,3 | 

’ 

| 169,1 | 

ομ' 

Ν 

Ν 

Ο 

| 35,5 I 

Ο 

I ί . 

| 30,3 I 

| 44,6 | 

ΙΟ 

ο' 

| 30,3 | 

ο 

ο' 

ο' 

ο 

| 38,6 | 

10 

00 

Ν 

Ο 

10 

ομ' 

10 

' : ε 

1 630,75 | 


| Μεγίστη | 

| 25,18 | 

| 23,94 | 

ο 

Ι*ε 1 

1 40 1 

Ον) 

1*£1 

02 

00 

Ν 

| 0,39 I 

| 602 I 

1 °· 31 1 

| 108,8 | 

| 9,32 | 

οο 

Ν 

ο" 

| 4,02 | 

ΙΟ 

ΙΟ 

ΟΜ 

1 579 | 

1 ιοζ 1 

ο 

ΟΜ 

Ο 

οο 

Ν 

1 96ί | 

Ν 

Ν 

| 248,95 | 

ΟΟ 

<22 

ΟΟ 

I βο‘0 | 

| 37,92 I 

Ο 

| 6,58 | 


| 47,29 | 

1 Ί5Ό 1 

| 32,65 | 

ο 

ΟΜ 

ο' 

00 

ο' 

ο 

| 96,67 | 

| 2240 | 

Ι°ϊ 1 

ΟΜ 

| 12,89 I 

| 863,74 | 


| Ελάχιστη | 

| 16,75 | 

οο 

οο' 

ο 

ΙΟ 

1 π 1 

00 

ο' 

02 

| 6,62 | 

| 0,38 I 

588 | 

οο 

ο' 

| 3,09 | 

| 2ΫΖ | 

| 0,04 | 

| 3,68 I 

239 | 

1 ζ*1 

1 ™ 1 

1 1 

ο 


1 1 

<22 

ομ' 

| 141,42 | 

- 

- 

ο 

| 29,74 | 

Ο 

ο 

ο 

| 38,72 | 

| 0,33 I 

| 28,14 | 

ο 

Ο 

ο 

ο 

| 80,34 | 

1 40 1 

ο 

ΟΟ 

ΟΜ 

Ν 

οο' 

| 450,09 | 

ο 

ο 

ο 

ΟΜ 

Ν 

ο 


| Μέση | 

| 20,2 I 

| 18,91 I 


1 ί'% 1 

| 32,9 | 

00 

ΟΟ 

ν' 

| 0,88 | 

| 596 | 

00 

ο' 

| 84,21 | 

1 | 

1 1 

02 

οο' 

| 243,58 | 

οο' 

1 195,5 I 

1 195,5 | 

ο 

ΟΟ 

Ν 

| 148,3 | 

<22 

Ν 

| 169,2 | 

1 »'ζ 1 

Ν 

οο' 

ο 

ΙΟ 

ΟΟ 

Ο 

1 1 

00 

οο 

| 43,3 | 

1 »Ό | 

1 ι 

ο 

ο' 

ο' 

ο 

ΟΜ 

Ί-' 

Ν 

| 483,3 | 

10 

ΟΟ 

Ν 

οο 

1 1 

| 382,61 | 


Μέγιστη| 

| 27,45 I 

(Μ 

ο 

ΟΜ 

Ον) 

(Ο 

02 

02 

Ο) 

1>ζ_1 

00 

ν' 

| 6,39 | 

| 604 | 

1 °· 31 1 

•τ' 

| 9,59 I 

Ν 

00 

ο' 

| 4,05 | 

ο 

ΙΟ 

ΟΜ 

1*5 1 

| 202,5 | 

| 202,5 | 

ο 

Ν 

00 

| 179,5 | 

02 

ΙΟ 

| 223,13 | 

Ν 

1 1 

| 0,08 I 

1 37,58 I 

Ο 

| 6,06 | 

| 38,35 I 

| 46,13 | 

I ιφ‘0 I 

| 26,79 I 

ο 

1 1 

| 0,42 | 

ο 

| 80,15 | 

| 2200 | 

ο 

ΟΜ 

| 220 I 

00 

οο 

ν' 

| 493,4 | 


| Ελάχιστη | 

| 20,32 | 

| 8,08 | 

ο 

ΙΟ 

Ν 

ΟΜ 

ΙΟ 

ο' 

ΙΟ 

| 6,66 I 

| 0,38 | 

02 

ΙΟ 

οο 

ο' 

0) 

οο 

| 3,58 | 

| 0,23 I 

1 1 

| 233 | 

1 5Ί» 1 

Ν 

00 

Ν 

ΟΟ 

ο 

ΟΟ 

ΟΜ 

Ν 

ΟΜ 

1 1 

1 144,44 | 

- 

- 

ο 

| 32,89 | 

Ο 

1 1 

1 °' 17 1 

1 41 ' 3 1 

οο 

ο' 

| 20,78 | 

ο 

ο 

ο 

ο 

| 63,05 | 

ο 

ΟΜ 

Ο 

- 

<22 

10. 

"Φ 

| 307,85 | 

| 21/6/2000 | 


| Μέση | 

| 18,62 | 

| 19,39 | 


00 

Ν 

(Λ) 

0) 

1 1 

οο' 

| 0,38 | 

Ο 

(£2 

οο 

ο' 

1 96,39 I 

1 1 

οο 

ο" 

οο 

Ν 

οο' 

| 244,17 | 

1 ^75 1 

1 186,5 I 

1 186,5 | 

ο 

| 50,3 | 

1 136,3 I 

1 ΖΈ | 

| 145,2 | 

00 

ομ' 


ο 

1 »'5ε 1 

Ο 

ΟΜ 

οο' 

| 36,8 | 

1 8Ί» 1 

οο 

ο' 

| 20,2 | 

ο 

ο' 

1 ζ'ο | 

ο 

Ν 

οο' 

10 

Ο 

00 

10 

1 1'61 1 

| 3,63 I 

| 243,17 | 


Μέγιστη| 

| 24,48 | 

| 25,65 | 

ο 

οο 

οο 

Ο) 

02 

ΟΟ 

Ονί 

Ν 

"Τ 

| 8,56 I 

| 0,39 | 

| 609 I 

| 0,32 | 

| 133,4 | 

| 11,05 | 

1 ΕΊΌ 1 


ο 

ΙΟ 

ΟΜ 

Ο 

οο 

1 200 I 

1 200 I 

ο 

Ι“ 1 

ΟΜ 

ΟΟ 

1 Ζ‘8 1 

| 174,71 | 

00 

Ο 

ο 

| 37,13 I 

Ο 

| 6,82 | 

| 40,26 | 

| 42,57 | 

1 °· 43 1 

οο 

| 0,09 | 

| 0,22 | 

1 1·15 I 

ο 

ο_ 

ο' 

■τ 

ο' 

οο 

• 

ο 

00 

ο 

ΟΜ 

10 

ΟΜ 

■τ 

οο' 

| 430,27 | 


| Ελάχιστη | 

| 21,52 | 

| 8,02 | 

ο 

00 

ΟΜ 

1 °· 8 1 

(Ο 

1 1 

| 0,38 | 

| 593 | 

οο 

ο' 

1 1 

| 5,38 I 

1 81Ό 1 

1 I 

[ 238 | 


1 0^1 

1 ° η 1 

ο 

οο 

| 104,5 I 

00 

ο' 

| 125,85 | 

- 

Ο 

ο 

| 33,02 | 

Ο 

ΟΜ 

Ν 

ΙΟ' 

| 35,13 | 

| 39,13 | 

1 ο· 11 1 

| 12,25 I 

ο 

ο 

Ο 

ο 

οο 

οο 

ο 

Ο 

00 

5 

| 94,31 | 

| 5/6/2000 | 


| Μέση | 

| 18,59 | 

| 17,44 | 


ο 

00 

02 

02 

1 8'8 1 

ΟΜ 

οο' 

ο' 

Ν 

ΟΜ 

(Ό 

| 0,32 | 

| 99,39 | 

ΟΜ 

σ>' 

| 0,56 | 

Ν 

02 

οο' 

| 241,83 | 

οο 

οο' 

'Τ 

| 198,5 | 

| 198,5 | 

ο 

ΟΜ 

οο' 

ΙΟ 

| 142,3 | 

<0_ 

| 151,8 | 

ΟΜ 

οο' 


ο 

00 

οο 

Ο 

ιο' 

| 33,8 | 

ΟΜ 

5 

οο 

ο' 

1 ι'ζζ 1 

ο 

ο' 

ο' 

ο 

00 

00 

| 496,7 | 

10 

οο 

| 130,4 | 

1 ^ 1 

248,08 | 


| Μέγιστη | 

| 23,58 I 

| 24,58 | 

ο 

(Ο 

ΟνΙ 

02 

02 

ΟΟ 

ομ' 

Ι^Ζ 1 

1 8 ' 45 1 

1 °· 41 1 

1 1 

| 0,33 I 

| 135,5 I 

| 11,53 | 

| 0,84 | 

Ί-' 

Ν 

ΟΜ 

1 5'6» 1 

ΙΟ 

Ο 

ΟΜ 

ΙΟ 

Ο 

ΟΜ 

ο 

Ι φ8 1 

1 081 1 

1 1 

| 172,76 | 

ΙΟ 

ο 

ο 

1 35,82 | 

Ο 

| 5,46 I 

| 40,22 I 

| 42,47 | 

| 0,54 | 

| 32,13 I 

| 0,08 I 

ΟΜ 

ο' 

| 0,64 | 

ο 

00 

<22 

1 3160 I 

ο 

00 

| 350 | 

1 1 

| 391,3 | 


| Ελάχιστη | 

| 22,37 | 

ν 

ω 

Ν 

ο 

Ν 

1 η 1 

10_ 

ο' 

ΙΟ 

02 

02 

Ν 

"«ί· 

ο' 

Ν 

(Ω 

| 0,32 | 

| 58,6 | 

00 

οο' 

ΙΟ 

ΟΜ 

ο' 

| 3,85 I 

| 238 | 

οο 

οο 

| 192,5 | 

| 192,5 | 

ο 

ΙΟ 

ΟΜ 

1 108,5 | 

1 ΊΌ 1 

| 134,47 | 

ΟΜ 

ο 

ο 

| 28,76 | 

Ο 

| Ζ8> | 

1 ιζ‘0 | 

| 35,14 | 

| 0,23 | 

| 12,52 | 

ο 

Ο 

ο 

ο 

1 38,22 | 

1 40 1 

ο 

10 

| 2,32 | 

| 155,29 | 

22/5/2000 


Μέση | 

α> 

| 15,76 I 


(Ο 

ο' 

| 26,3 | 


1 8'6 1 

02 

οο' 

| 0,39 I 

Ο 

(Ό 

οο 

ο' 

| 94,06 | 

| 9,23 I 

| 0,39 | 

'ί' 

| 250,67 | 

1 1 

| 204,8 | 

| 204,8 | 

ο 

<22 

ΟΟ 

| 165,8 | 


| 164,5 | 

1 ϊΐ 1 


ο 

| 36,3 | 

Ο 

οο' 

5 

Ν 

5 

ΙΟ 

ο' 

| 29,4 | 

ο 

ο' 

ο' 

ο 

<22 

Ν 

00 

1 8Κ 1 

| 94,2 I 

00 

ΟΜ 

Ν 

<22 

ομ' 

| 198,79 | 


| Μέγιστη | 

| 24,75 I 

| 21,02 | 

ο 

(Ο 

0Μ 

οο 

οο 

Ν 

02 

1 »5'8 1 

1 1»Ό 1 

ΙΟ 

φ 

00 

| 0,33 I 

| 113,6 | 

| 10,27 | 

| 0,53 | 

1 1 

| 262 | 

1 5'55 1 

| 209,5 | 

| 209,5 | 

ο 

ΟΟ 

ΙΟ 

οο 

1 Ζ'ζ | 

| 171,19 | 

οο 

ο 

ο 

| 37,72 | 

Ο 

| 6,59 I 

| 46,43 I 

1 42,98 | 

1 °· 74 1 

| 31,53 | 

ο 

ιο 

ο' 

Ν 

ΟΜ 

ο' 

ο 

1 109,42 | 

1 1000 I 

| 840 I 

ΟΟ 

00 

1 βλ·9 I 

| 387,44 | 


| Ελάχιστη | 

| 22,8 | 

02 

ΙΟ 

Ν 

ο 


Ν 

1 °· 7 1 

02 

οο' 

| 0,38 | 

590 ] 

οο 

ο' 

ΟΜ 

Ν 

| 8,09 | 

| 0,22 | 

| 4,04 | 

1 | 

'Τ 

ΟΜ 

Ο 

ΟΜ 

202 | 

ο 

ΟΜ 

ΟΜ 

1 153,5 I 

1 ΊΌ 1 

| 159,1 | 

ΟΜ 

ο 

ο 

| 29,72 | 

ο 

| 5,53 | 

| 35,06 | 

| 35,26 | 

| 0,32 | 

| 28,51 | 

ο 

1 °· 13 1 

Ο 

ο 

Ν 

οο' 

οο 

ο 

ο 

00 

οο 

ομ' 

| 142,72 | 
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ο 
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0^ 

02 
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02 

Ε 
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ω 

Ε 

ΟΟ 

Ο 

Ο 

Ο 

σ> 

Ε 

οο 

Ο 

Ο 

<0 

Ο 
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Ε 

ΟΟ 

Ο 

Ο 

<0 

ο 
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Ε 

οο 

Ο 

Ο 

03 

Ο 

02 

Ε 

οο 

ο 

ο 

α3 

ο 
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Ε 

ΟΟ 

Ο 

Ο 

<0 

Ο 

σ) 

Ε 

οο 

Ο 

Ο 

Π3 

Ο 

02 

Ε 

ΟΜ 

Ο 

Ο 
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Ε 

ΟΜ 

Ο 

Ο 

02) 

Ε 

ΟΜ 

Ο 

σ) 

Ε 

ΟΜ 

Ο 

02 

Ε 

□ 

Ο) 

Ε 

οο 

ζ 

Ο) 

Ε 

I 

ζ 
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Ε 

5 
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Ε 

«ϊ 

Ο 
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Ε 

Ο) 

Ξ 

02 

Ε 

υΓ 
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Ε 

Ο 

σ) 

Ε 

οο 

Ο 

Ζ 

σ) 

Ε 

ώ 
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Ε 

ΟΜ 

Ο 

Ζ 

σ) 

Ε 

'Τ 

Ο 

0_ 

Ο) 

Ε 

■τ 

Ο 

0) 

02 

Ε 

Ε 

ο 

ο 

Ιο 

ζ 

Ε 

ο 

ο 

~ο 

ζ 

Ε 

~ο 

ζ 

οο 

Ε 

Ίρ· 

11 

ο 

02) 

Ε 

σ> 

Ε 

Ημερομηνία 


| Παράμετρος 

σ 

ο. 

σ 

9- 

σ 

Ό 

Φ 

δ 

σ 

ο 

σ 

Ο- 

* 

ο 

φ 

α 

ω 

Ο 

| Θερμοκρασία ύδατος 

| Θολερότητα 

| Θολερότητα 

σ 

=5. 

'3 

α 

X 

| Διαφάνεια 

|Αιωρούμενα στερεά 

| Ενεργός οξύτητα 

| Διαλυμένα στερεά 

| Αγωγιμότητα 

σ 

Η 

■ί 

σ 

3 

|Διαλυμένο οξυγόνο 

| Διαλυ μένο ο ξυγόνο 

ο/· 

§ 

οο 

'δ 

Φ 

9- 

ο 

δ 

β 

* 

ί 

ξ 

φ 

Β 

< 

I 

* 

ί 

| Ολική σκληρότητα 

| Μόνιμη σκληρότητα 

| Παροδική σκληρότητα 

•φ 

< 

ο 

ο 

Η 

Φ 

-6 

* 

< 

σ 

* 

ί 

|Αλκαλικότητα Ο Η 

| Αλκαλικότητα ΟΘ3 

| Αλκαλικότητα ΗΟΘ3 

| Ελεύθερο 002 

|0λικό ΟΘ2 | 

Ο 

Ο 

ω 

αοοΙ 

ο 

φ 

< 

ο 

α 

ζ 

Ό 

* 

α 

> 

3 

=1 

Φ 

< 

| Κάλιο 

| Ασβέστιο 

ο 

6 

-φ 

> 

δ" 

| Φθόριο 

| Χλώριο 

Ό 

* 

α 

£ 

ζ 

ο 

3. 

'3 

α 

£Ώ 

| Νιτρώδη 

| Φωσφορικά 

| Θεϊκά 

| Ολικά κολοβακτηρίδια 

ο 

Ο 

ιιϊ 

ο 

ο 

I- 

σ 

1 

ο 

9- 

ο 

α 

1 

X 

'δ 

ϊ 

>- 

5 

Γ 

Ο 

Η 

0 

Θ¬ 

α 

■σ 

φ 

ο 

ώ 



< 

< 


- 

Ον) 

02 

■«ί 

ιο 

0 ο 

Ν 

οο 

02 

ο 

- 

ΟΜ 

οο 


ιο 

00 

Ν 

ΟΜ 

<Χ2 

<22 

ο 

ΟΜ 

ΟΜ 

ΟΜ 

οο 

ΟΜ 

'Τ 

ΟΜ 

ιο 

ΟΜ 

00 

ΟΜ 

Ν 

ΟΜ 

ΟΟ 

ΟΜ 

<22 

ΟΜ 

ο 

οο 

οο 

ΟΜ 

ΟΟ 

οο 

οο 

■'ί 

οο 

ΙΟ 

ΟΟ 

00 

οο 

Ν 

οο 

οο 

οο 

<22 

ΟΟ 
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ΟΜ 

οο 

'Τ 
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| Μέση | 

ΟΜ 

ΙΩ 

| 17,43 | 


00 

(0 


οο_ 

οο 

χ' 

οο 

| 0,38 | 

ΟΜ 

05 

ΙΟ 

οο 

ο' 

| 23,69 | 

00 

05 

| 0,66 | 

οο 

οο' 

| 234,75 | 

| 44,6 | 

| 190,2 I 

| 190,2 | 

ιο 

ιο' 

| 35,5 I 

| 139,2 | 


| 142,1 | 

ΟΜ 

οο' 


Ο 


Ο 

ΟΟ 

ομ' 

ΟΟ 

ιο 

οο 

ο' 

ΙΟ 

χ' 

ΟΜ 

ο 


ΟΜ 

ο' 

ο 

X 

X 

| 943,3 | 

χ_ 


οο 

00 

| 590,48 | 

Ϊ4/9/2000 


Μεγίστη | 

| 20,74 | 

| 20,9 | 

ο 

ο 

οο 

ο 

οο 


Ο) 

| 8,38 I 

| 0,39 | 

Ο 

οο 

οο 

ο' 

οο 

οο 

| 3,22 I 

X 

οο' 

1 1 

ο 

ιο 

ΟΜ 

ο 

ΙΟ 

| 208,5 I 

1 208,5 I 

| 185,5 | 

ο 

00 

οο 

(3) 

ΟΟ 

ομ' 

| 189,5 | 

ΙΟ 

Ο 

Ο 

| 36,84 | 

Ο 

Ο 

ιο" 

| 817 1 νν | 

| 46,45 | 

<35 

ο' 

| 32,35 | 

ο 

X 

1 1 

ο 

1 90,03 I 

| 3840 | 

ο 

'τ 

ο 

1 14 ' 2 1 

| 951,22 | 



| Ελάχιστη | 

X 

X 

χ' 

(£> 

X 

00 

ο 

οο 

X 

X 

ο' 

- 

05 

ΟΟ 

χ' 

1 °· 37 1 

580 | 

οο 

ο' 

οο 

1 »ΕΌ | 

ο' 

| 3,56 I 

1 χζ 1 

| 39,5 I 

1 βη 1 

1 8/ί 1 

ο 

ο 

Ο 

ο 

ο 

- 

Ο 

ο 

| 33,16 | 

Ο 

ιο 

όΤ 

| 27,53 I 

| 42,02 | 

| 0,38 | 

ΟΜ 

χ' 

ο 

ο 
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Άρθρο 5 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το 
ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα κα¬ 
λυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγ- 
χρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προ¬ 
γραμμάτων της περιόδου 2000-2006, στο πλαίσιο των 
πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργει¬ 
ες αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά Προγράμμα¬ 
τα. 


Άρθρο 6 

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρού¬ 
σας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται 
από αυτήν, καταργείται. 


Άρθρο 7 


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2001 
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